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参 7 ニュアルガイド参 


このパソコンには、なのマニュアルび添付されています。 
目的に合わせてご覽ください。 



パソコンを使う準備をしよう 

唯備と基本』 



パソコンの接続やセットアップ/ウイルス対策/お客様登録 
/インターネットに接続する方法/基本機能/パソコンのお 
すすめ機能など 



パソコンをまむして使うために 

『トラブルのホ防と解決』 


バックアップの種類と方法/インターネットのトラブル解巧 
/パソコンの電源が入5ないとをは/ウイルスに感染してし 
まった5/再セツトアップ方法/ NEC のサービス&サポート 
など 




パソコンでテレビを見てみよう 

『テレビを楽しむ本』 

(デジタル八イビジヨン TV モデルのみ） 


パソコンで簡単にテレビを見る方法/おてがる予約や新番組 
おまかせ録画/録画番組の編集/ DVD などへの保を方法/ 
一歩すすんだテレビ操作など 



デスクトップにある 
1(^ をダブルク U ック 


パソコンの中にもマニュアルがある 

r ソフト& ヴポー トナビグータ ー J 


使いたいソフトを探して、起動する/機器の取り付け方法や 
操作、セキュ U ティの設定/ラまくいかないとを、故障かなと 
思つたとさ/さ部の機能や名称などの情報/用語集など 
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[巧 1 草】セットアップの前に 


添付品の確認や電源コードの接続など、まず最初 


におこなラことについて説巧しています。 


[巧2亭】セットアップずる 


パソコンの電源を入れて最初におこなラ設定 
(セツトアップ)やセツトアップ後におこなラ作業 
について説明しています。 


[巧3勒 


インターネットを 


始める 


インターネットの接続や、電テメールの設定、ウ 
イルス対策について説明しています。 


隙4闆昼本機能 


電源の入れちや切り方、省電力機能や音量の調節 
方法など、このパソコンの主な機能について説明 
しています。 


パソコンに取 0 付けられる機器の紹介や内部に 
[巧 5 草】パソコンに取り付ける 新しい部品を取り付けるち法について説明して 

います。 


[巧6草】おずずめ機能 


このパソコン特有の機能を使つてでをることを紹 
介しています。 



ンの性能や機能について詳しい情報を記載していまず。 


-お手入れの方法やアフターケアなど、さまさまな情報を記載していまず。 


ンのまな機能の紹介と機能の拡張、特有の機能について説明していまず。 


ンを使い始める際に必要な設定について説明していまず。 




け;‘ r— 


基本編 
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各部の名称。 


♦本な前面 


/ 






(カバーを開いたところ） 

※フメディア巧応力ードス□ットモデルのみ 


詳しくは、「各部の名称と役割」 （# r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号目3010010で検索)をご覧くださし、。 




















































各部のち称似 


♦本巧背面 




力/(一 □ツクレノく一 
通風孔 

音声入力端子 ((む 啡） 

PCI Express(xl 日)ス□ツト 

PCI Express ( xl ) ス□ツト 

PCI ス□ット 

AC 電源 コネクタ 
(入力) ( AC 100 V ) 

カバー□ックレバー 


モデルによって製品とイラストは異なることがあります。 


PCI Express(x 1 6) ス□ジト 

•GeForce GT 220を搭載しているモデルの場合 



DVI-I コネクタ HDMI コネクタ 



詳しくは、「各部の名称と役割」 (# r ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号目3010010で検索)をご覧ください。 
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各部の名称 (3) 


♦本巧上面 


通風孔 



• 本なを測面 



• 本巧底面 


通風孔 



詳しくは、「各部のち称と役割」 （# r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号93010010で巧索)をご覧くださし、。 




























































この 7 ニユアルの表記について 


♦このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意ほびあ日まず 


た :胃人び傷害を負ラ可能性び想定される内容、および、物的損害の発生び想定される内容を示しま 

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。 

祖 A 使用者に対して指示に基づく行為を強制するをのでず。 

その他の指示事項は、次のマークで表しています。 


0と<に重ち ) 


してはいけないことや、必ずしていただをたいこと、とくに大切な注意を説明しています。よく 
読んでま意を守ってください。場含によっては、人び傷害を負ったり、費用び必要になったりす 
る可能性びありまず。また、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損 
の可能性ちあります。 


(Xnp 


ま意していただをたいことを説明しています。よく読んでま意を守って<ださい。場合によっ 
ては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性びあります。 


毎)参ち) 


パソコンをお使いになる際のヒントやポイントとなる説明です。 


感参照] 


関連する情報び書かれている所を示しています。 


♦このマニュアルの表記では、次のようなルールを巧つていまず 


DVD / CD ドライブ 


【】で囲んである文字は、キーボードのキーおよびリモコンのボタンを指します。 

ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き）または DVD スーパーマ 
ルチドライブを指します。 


ソフト&ヴポート 
ナビ ゲータ ー J 


画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを 
术しまず。 

r ソフト&サポートナビゲーター」は、タスクバーのが(ソフト&サポートナビゲーター)アイコ 
ンをク U ックして起動します。 
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♦巧号巧索について 


このマニュアルに出てくる検索番号 (8 おの数字）を画面で見るマニュアル r ソフト&サポートナビゲーター」で入力して 
検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示でをます。 

例）検索番号び「目1日目日日1日」の場合 


@参照） 

一 「Windows の更新」 

►够 r ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号91060010で検索 


検索番号 (8 巧の数字)を入力ずる 

♦画面で見るマニュアル 



r 検索 J をクリックずる 


♦このマニュアルでは、さモデル(機種)を;夕のよラな巧び方で区別していまず 


:欠ページの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。 


このパソコン、本な 

巧晶ディスプレイ 
セツトモデル 

ブルーレイディスク 
ドライブモデル 

□ V □スー A ‘ーマルチ 
ドライブモデル 

7メディア巧庙力ード 
ス□ツトモデル 


このマニュアルで説 B 月している各モデル(機種)を指します。 
巧晶ディスプレイびセツトになっているモデルのことです。 


ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付さ）を搭載しているモデルの 
ことでず。 

□ VD スー—マ J レチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R/RW ドライプ (□ VD - R/+R 
2層書込み)）を搭載しているモデルのことです。 

7メディア対応カードス□ットを搭載しているモデルのことです。 


Windows 7 Windows 7 Home Premium びあ5かじめインストールされているモデルのことです。 

Home Premium モアル 


Windows 7 
Profession 日 I モデル 

Office 2007モデル 


Office Personal 
2007モデル 


Windows 7 Professiona め';あらかじめインス1 -- ルされているモデルのことです。 

Office Personal 2日日7または日 ffice Personal 2日日7と PowerPoint 2日日7び添付されて 
いるモデルのことです。 

Office Personal 2日日7び添付されているモデルのことです。 
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Office Personal 2007 と PowerPoint 2007 び添付されているモデルのことです。 


Office Person 百 I 
2007 with 
PowerPoint 
2007 モデル 


シ U- ズ名 

型名(型番） 

表記の区分 

ディスプレイ 

巨 D/DVD/CD 
ドライプ※2 

0S 

添付ソフト 

VALUESTAR L 

VL7 已0/冉 S 
(PC-VL750AS) 

液晶ディスプレイセット 
モデル (23 型ワイド液晶 
[F23W1ACW)]) 

ブルーレイディスク 
ドライブモデル 

Windows 7 Home 
Premium モデル 

Office Personal 
2007モデル 

VL3 已0/冉 S 
CPCA/L3 巳 0AS) 

DVD スーパーマルチ 
ドライブモデル 

VL150/AS 
CPC-VLl 巳 OAS) 

液晶ディスプレイセット 
モデル (19 型ワイド液晶 
[F19W1A(S)]) 


《 ] : PC-VL7 己 OAS には US 巨3.0対応コネクタボード、 GeForce GT 220び搭載されています。 
《2:BD とはプルーレイディスクのことでず。 

このパソコンには、7；^ディア対応カードス□ットび搭載されています。 


♦VALUESTAR G シリーズについて 

VALUESTAR G シ U —ズの各モデルについては、添付の 『VALUESTAR G シ U —ズをご購入いただいたお客様へ』をご 
覧くださし、。 


♦本文中の記載について 

-本又中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることびあります。また、実隙の画面と異なることび 
あります。 

-記載している内容は、このマニュアルの制作時点のちのです。お問い合わせ先の窓□、住所、電話番号、ホームページの 
内容やアドレスなどび変更されている場合びあります。あ5かじめご了承くださし、。 


♦周辺機器について 

-接続する周辺機器および利用するソフトウェアび、各種インターフェイスに対応している必要びあります。 

-他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつをましては、動作を保証するをのではありません。他社製 
品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。 


♦イラストについて 

このマニュアルでは、各モデルで操作方法に大きな違いびない場合は 、 GeForce GT 22日び搭載されていないモデルの 
イラストを掲載しています。 
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♦このマニュアルで使用しているソフトウェアをなどの正式を称 


(本文中の表記） 

(正式名称） 

Windows、Windows 7 

Windows ® 7 Starter 

Windows ® 7 Home Premium 

Windows ® 7 Professional 

Office Personal 
2007 

Microsoft ® Office Personal 2007 

《 Microsoft ® Office 2 日日 7 Service Pack 2 をインストール済み 

Office Personal 2007 

with PowerPoint 
2007 

Microsoft ® Office Personal 2007 with Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 
《 Microsoft ® Office 2 日日 7 Service Pack 2 をインストール済み 

Outlook 、 
Outlook 2007 

Microsoft ® Office Outlook ® 2 日日 7 

インタ - ネジにクスプ □- ラ、 
Internet Explorer 

Windows ® Internet Explorer ® 

Windows Media 

Center 

Windows ® Media Center 

タスクパー 

Windows ® タスクバー 

Windows Upd 曰 te 

Windows ® Update 

Windows 西送ツール 

Windows ® 転送ツール 

ファイナルパソコン 
引越し 3.0 

ファイナルパソコン引越し 3.0™ PRO 

ウイルスパスター 

ウイルスバスター™ 2010 

Corel WinDVD 

Corel ® WinDVD ® 

Corel WinDVD 
AVC 

Corel ® WinDVD ® AVC 

Corel WinDVD BD 

Corel ® WinDVD ® BD 
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ごを意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じ5れています。 

に）本書の内容に関しては将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤0、記載ちれなどお気づきのことびあ 
りました5、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡くださし、落 T 、 乱 T 本はお取り誓えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわらずいかなる責任ち 
負いかねますので、予めご了承< ださし、。 

(目）本装置は、医療機器、原モカ設備や機器、航空宇苗機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度 
な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されてお0ません。これら設備や機器、制 
御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などび生じてを、当社はいかなる責任わ負いかねます。 

(目）海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

( 7 ) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows ® 7 Starter 、 Windows ® 7 Home 
Premium 、 Windows ® 7 Professional 、 Windows ® 7 Enterprise または Wind 日 ws ® 7 Ultimate および本機に添 
付の CD - ROM 、 DVD - R 日 M は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウエアの全部または一部を着作権の許巧なく複製したり、複製物を頒布したりすると、着作権の侵害となります。 


商標について 


Microsoft . Windows、Internet Explorer、Office [1ユ Ex 巳 el 、 Outlook 、 PowerP 日 int [ま、米国 Micros 曰 ft Cor 
poration の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

インテル、 Intel、Intel Core はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子尝社の商標ま 
たは登録商標です。 

" Blu-ray Disc " は、商標です。 

HDMI 、 HDMI □コ、 High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensin 旨 LLC の商標または登録商標です。 
TRENDM に R 日及びウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

PS /2 は旧 M 社び所有している商標です。 

Corel 、 Corel の□ユ WinDVD は Corel Corporation およびその関連舎社の商標または登録商標です。 

SD および min 芭□□ユおよび 至さ □コ f は商標です。 

min に D ™ および microSD ™ は SD アソシエーシヨンの商標です。 

" Ma 呂 icGate Memory Stick " ("マジックゲートメモ U — スティック"）および " Memory Stick — ("メモ U — スティッ 

ク"）、 Memory Stick. 誓、„；^ぃ Memory Stick PRO. Memory Stick Duo. " MagicGate " ("マジックゲード）、 

Mag に Gate 、日 penMG はソニー株式会社の商標です。 

•盈….、 「 X □-ピクチャーカード™」は富±フイルム株式舍社の商標です。 

SmartMedia (スマートメディア）は、株式舍社東芝の登録商標でず。 

CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporati 日 n 社の登録商標です。 

Micro か ive は、 IBM の商標です。 IBM は 、 IBM Corp 日 ration 社の登録商標です。 

NVIDIA 、 NVIDIA □ユ NVIDIA nF 日 rce 、 GeForce は、米国およびその他の国における NVIDIA C 日 rp 日 rati 日 n の商標ま 
たは登録商標です。 

巨に L 日目 E は NEC ビッグ□ーブ株式会社の登録商標です。 

「丫 ah 日日!」は、 Yah 日日! Inc . の登録商標です。 

ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。 

DigiOn . DiXiM は株式尝社デジオンの登録商標でず。 

ファイナルパソコン弓陋しは A 日 S テクノ □ジーズ株式会社の日本における商標です。 

PCMover は、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標でず。 


その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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©NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2010 

曰本電気株式尝社 、 NEC ノ くーソナルプ□ダクツ株式を社の許可なく複製‘改変などを行ラことはでをません。 

■輸出に関ずるを意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を曰本国外で使巧された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守ヴービスおよび技術ヴポート等は行っていません。 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為誓及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許巧び必 
要となる場合びあります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に隙しての許巧の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い含わせください。 


■ Notes on 色 xpo け 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to 
overseas standards. NEC*' will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product 
outside Japan. NEC*^ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of 
Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under 
the said law. 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not. 


*1 : NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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この章では、添付品の確認や電源コードの接続など、パソコン 
の箱を開けて電源を入れる前におこなうことについて説明し 
まず。 

製品を確認する . 2 

添付品を確認する . 3 

パソコンの置さ場所をまめる . 5 

スタビライヴ(台座)を取り付ける . 7 

キーボードを接続する . 9 

マウスを接続する . 10 

ディスプレイを接続する . 11 

電源コードを接続する . 19 










































PC-XXXXXXXXX 


お ■ い上け曰から X 年 I 
け日 XXXX5 


阳 

XX 日 


パーソナルコンピュータ 


保話書在中 


IMEC NEC /、’ー ソナルプロダクツ株式会社 


'汲 


保証書と本体のラベルの記載内容び一致していることを確認してください。 

•巧話書 


型ま' 


製造ま号' 


>パソコンち測面 





ラベルに記載された番号び保証書と異なっている場合、 NEC ヴポート窓 0(1 21コン 
タクトセンター) ( P .4) にお問い合わせください。 

保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ曰など)び記入されていることを確認し、保 
管して < ださい。 

保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容にきづいて修理いたします。保証 
期間終了後の修理については NEC ヴポート窓 0(1 21コンタクトセンター）にお問し) 
合わせください。 


製品を確認する 


製品を確認する 


画 


巧な害についてのお巧い 

1•な Kia.NKit 品の[品■な U けお n ま7を省 a ですので. 
ホ切 i-at 巧して’,けぃ、 

么《旺■の巧1£巧8、巧よわ KA くださぃ， 

3.なな翁 U. み0ぃよけ665¢店でホち羣 at な义されををの f 
わちけの K ださい. 


が 上 

巧い 

ち巧なお 

型が巧 ★ 
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添付品を確認する 


添付品を確認する 


-次のチェックリストを見なび5、添付品びそろっているかを確認してください。 

- VALUESTAR G シ U - ズをご購入の場合は 、 『VALUESTAR G シリーズをご購入いただ 
いたお客様へ』をご覧になり、添付品を確認してください。 

•きモデル共通 




n キ-ボ-ド 



n マウス 



□ スタビライザ 



n アース付さ 電源 コード 


参マニュアルなど 

□ソフトウエアのご使用条件(お客様へのお願い） 
/ソフトウエア使用条件適用一覧 
《1枚になっていまず。 

箱の中身を確認後必ずお読みください。 

□ を全にお使いいただくために 
《箱の中身を確認後必ずお読みください。 

□ デジタル放送録画番組配信機能をお使い 
のお客様へ 


□ PC 修理チェックシート 
n 準備と基本（このマニュアル） 
n トラスレの予防と解ミ夫 


参 Microsoft * 〇冊 ce Personal 2007の添付品 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 


セットアップの前に I 
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添付品を確認する 

■添付品がち0ないとまは 

万一、足りないちのびあったり、添付品の一部び破損していたとさは、すぐに下記までお問 
い合わせください。 

♦ NEC ヴポート窓 0(1 21(ワントウワン)コンタクトセンター) 

@ 01吕 0-977-1 吕1 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

※携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、上記電話番号をご利用し)ただけないお客様は次の電 
話番号へおかけください。 

□3-6 己7□-己000 (通話料お客様負担） 


4 




パソコンの置さ場所をミ夫める 


7 r ノコンの置を場田 f を決める 


ここでは、くソコンを設置ずる場所について説明しまず。 

■パソコンを設置する場所 

パソコンは次のよラな場所に置いてください。 

♦屋内 

♦しっか D した台の上 

パソコンの重さをちえ5れる机やテーブルの上に設置してください。 

♦ミ百度は10〜3已で、湿度は20〜80% 

♦ほこ日のかない場所 
♦コンセントや電話回線の巧く 

本体や周辺機器に接続した電源コード、 LAN ケーブルなどび届く範囲に設置してください。 

パソコンの周囲のスぺースについて 

快適に操作するため、また、機器の故障を防ぐため、パソコンの周囲にはスペースを確保し 
て < ださい。 

♦本巧前に30〜 40 cm 

キーボードを置いて、マウスを操作でさるスぺースび必要です。 

♦本な:上面、を測面およびをろ測に1 5 cm な上 

本体上面、左側面および後ろ側の通風孔か5放熱しています。壁などか51已 cmJiLh 離し 
て設置してください。 

♦ディスプレイのをろ測に1 5 cm な上 

ディスプレイの後ろ側の通風孔か5放熱していまず。壁などか51已 cm じ(上離して設置し 
て < ださい。 

♦通風化にごいて 

パソコン本体やディスプレイの通風孔を紙などでふさびないよラにしてください。通風孔 
をふさいだまま使用すると、内部の温度び上昇して故障などの原因になります。 



セットアップの前に I 
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パソコンの置さ場所をミ夫める 


■パソコンを設置してはいけない場巧 

故障などの原因になるため、次のよラな場所には置かないでください。 


人がぶつかりやずい 


ケーブル類が 
引つかかる 


水などの液体びかかる 


直射日光び当たる 



パソコンの近<に置いてはいけないらのについて 

次のちのはパソコンの近くに置かないでください。 

• 磁気や電液を発をするちの 

パソコンの近くに磁気や電波を発生するちの(テレビ、ラジオ、スピーカ、コードレス電話、 
携帯電話など）を置<と、パソコンのディスプレイの映像び乱れたり、スピーカか5雑音 
び出ることびあります。また、これ5の機器とパソコンは相互に影響を与えるため、逆に 
テレビの映像び乱れたり、ラジオやコードレス電話か5雑音び出ることもあります。 
扇風機や温風式こたつなどち磁気を発生するため、パソコンの近くには置かないでくださし)。 

♦熱を発生するちの 

パソコンの近くに暖房機などを置くと、熱によってパソコンび変形したり異常な動作をず 
ることびあります。 

■その他、設置に関ずるご注意 

♦コンセントにごいて 

-テレビやラジオのコンセントとは、別のコンセントに接続してください。同じコンセン 
卜に接続するとテレビやラジオか5雑音び出ることびありまず。 

-電源コードはできるだけ直接コンセントに接続してください。コンセントび足りず、パソ 
コン用のテーブルタツプを使ラとさは、テーブルタツプの許容電力を守ってください。 

-アース線を接続でさるよラ、アース端子のついたコンセントに接続してください。アー 
ス端モについてはお近くの電器店などにご相談ください。 

♦ケーブルについて 

ケーブルを引っかけて機器を落とさないよラにしてください。ルさなお子様びいるご家庭 
では特にご注意ください。 


巨 












































スタビライザ(台座)を取り付ける 


スタビライザ(台座)を取り付ける 


スタビライザは、パソコン本体を安定させる部品です。 


(£fm 

このパソコンは横置をで使用することはでさません。かな 
5ず縦置さでご使用ください。 

本体の転倒防止のため、スタビライザの取り付けをおすず 
めしまず。 


1平5な机やテーブルの上に、本体を横にして置く 


@きち） 

本体を横に倒ずとさは、机やテーブルを傷つけないよラ、厚手の紙や巧などを下 
に敷さます。 


スタビライザ 





セットアップの前に I 
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スタビライザ(台座)を取り付ける 


2 スタビライザのツメを穴にはめてず5ず 
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—ボードを接続する 


キーボードを接続する 



紫色のプラグ 



1[キーボードのプラグをパソコン背面のコネクタに差し込む 

プラグの國マークを確認し、プラグの向さを次のイラストに合わせて差し込んで 
<ださい。 


2キーボード裏面の足を立てる 


〇ケーブルをミゾに通ず 




〇 00000000 000 
〇 00000000 000 
00000000000000000 
I 〕 00000000000000000 
00000000000000000 


セットアップの前に 


キーボードは足を立てずに使ラことちでさまず。また、ケーブルは左ちどち6の5 
ゾに通してちかまいません。 
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マウスを接続する 


7ウスを接続する 


(£fm 

-市販の USB 八ブは使用せず、パソコンに直接接続してください。 

-マウスを USB 3.0対応コネクタ (S をろ0に接続した場合は、再セツトアップや 
Windows 修復機能の利用中にマウスを使用でさません。 


1向ウスのプラグをパソコンの USB コネクタに差し込む1 


プラグの 一 V を確認し、プラグの向さを次のイラストに合わせて差し込んでくだ 
さい。 

♦本な前面 • 本巧背面 





• USB 3.0巧応コネクタ(搭載モデルのみ) 



ぺごのマークび 下を向く 
ようにして差し込む 
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ディスプレイを接続する 


ディスプレイを接続する 


ここでは、ディスプレイの接続について説明しまず。 

このマニュアルでは、液晶ディスプレイセットモデルの23型ワイド液晶ディスプレイ： 
F 23 W 1 A ( W ) および1日型ワイド液晶デイスプレイ: F 1 日 WIA ( S ) と接続する例で説明し 
ています。 


毎> きち） 


VALUESTAR G シリーズをご購入のお客様は、 『VALUESTAR G シリーズをご購入い 
ただいたお客様へ』ちあわせてご覧ください。 


■接続用のケーブルをお認ずる 

ディスプレイに添付されている次のケーブルをご用意ください。 




オーディオケーブル 



@きち； 

ィラストは、実際の製品とは形状び一部異なります。 


セットアップの前に I 
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ディスプレイを接続する 


■接続に関ずるごま意 

-ケーブルをパソコンやディスプレイに接続するとさは、プラグの向さを確認し最後まで 
しっかりと差し込んでください。 

-プラグのネジをしめるとさは、左ちのネジを交互に少しずつまわして固定してください。 
片方だけ連続でまわすと、プラグび斜めに固定されてしまラことびあります。 
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ディスプレイを接続する 


■ケーブルを接続する (F23W1 A(W) の場合） 

ここでは F23W1A(W) を接続する手順を説明します。 F19W1A(S) を接続する場合は 
r ケーブルを接続する （ F19W1A(S) の場合)」 （ P .1 己)をご覧ください。 


ビデオ信号ケーブルをディスプレイのコネクタに差し込み 
(〇)、ネジをまわして固定する (©) 



〇プラグの© V —クび見えるようにして接続 


@吕つとち最後までまわ 
して、しっかり固定ずる 


2オーディオケーブルをディスプレイのコネクタに差し込む 


水色のプラグ 



.もみ のコネクタに接続 


セットアップの前に I 
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ディスプレイを接続する 


を!電源コードをディスプレイに差し込む 

(£fm 

まだコンセントには接続しないでください。 



4 


ビデオ信号ケースレをパソコン背面のコネクタに差し込み 
(0)、ネジをまねして固定する (0) 
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• GeForce GT 220 び搭載されているモデルの場合 


ディスプレイを接続する 



これでケーブルの接続は完了でず。 
r 電源コードを接続する」 （ P . 1日）に進んでください。 


セットアップの前に I 
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ディスプレイを接続する 



2オーディオケーブルをディスプレイのコネクタに差し込む 


水色のプラグ 



-みみ ①コネクタに 接続 


■ケーブルを接続ずる ( F 19 W 1 A ( S ) の場合） 

ここでは F 19 W 1 A ( S ) を 接続する手順を説明しまず。 F 23 W 1 A ( W ) を 接続する場合は 
r ケーブルを 接続する （ F 23 W 1 A ( W ) の 場合)」 （ P . 1 3) を ご覧く ださい。 


ビデオ信号ケーブルをディスプレイのコネクタに差し込み 
(〇)、ネジをまわして固定する (©) 


40 


皇青章////青/—を 
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ディスプレイを接続する 


を!電源コードをディスプレイに差し込む 


(£fm 

まだコンセントには接続しないでください。 



心 ビデオ信号ケースレをパソコン背面のコネクタに差し込み 
4 (0)、ネジをまねして固定する (0) 



セットアップの前に I 
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ディスプレイを接続する 





これでケーブルの接続は完了でず。 
r 電源コードを接続する」 （ P .19) に進んでください。 
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電源コードを接続する 



源コードを接続する 


ここでは電源コードの接続について説明しまず。 


(£sm 


アース端子付さのコンセントび利用でをないとさは、お近くの電器店など電気工事±の 
資格を持つ人にアース端子付をコンセントの取り付けをご相談ください。 


ディスプレイの電源コードのプラグをコンセントに差し込む 


アース線をアース端子に接続してか5、プラグを差し込んでください。 


アース線のキャップを外して接続 



2電源コードをパソコン背面の電源コネクタに差し&む 



プラグの向さを合わせて 
奥まで差し込む 


セットアップの前に I 


19 






































































電源コードを接続する 



アース線をアース端子に接続してか5、プラグを差し込んでください。 


♦電源 コードをかす際は 

電源コードをかす際、アース線を接続している場合は、かな5ず電源コードの 
プラグをかしてか5アース線をかしてください。 


@きち） 

インターネッ ト への接続や周辺機器などの接続は、セツ ト アップ作業び終わった 
後におこなってください。 
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これで接続は竞了でず。 
第2章 r セッ ト アップする j ( p .2 i ) に進んで < ださい。 













この章では、パソコンの電源を入れて最ネ刀におこなう設定 
(セットアップ)やセットアップ樹こおこなう作業、パソコ 
ンの電源を入れる/切る操作について説明しまず。 


この章の所要時間： 20〜40分程度 


セットアップ前の確認 . 22 

Windows をセットアップする . 23 

NEC 独自の設定をおこなう . 27 

Windows のパスワードを設定する . 31 

パソコンを終了する . 34 

パソコンを使い始める . 35 

この後の操作について . 36 

トラブル対策をする . 37 

パソコンを買い替えたかたへ . 38 
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セツトアップ前の確認 



(£fm 

• セットアップ中に電源を切った日、電源コードを巧いた日しない 

故障の原因になります。 P .29 の手順び完了するまでは、電源を切ったり、電源コード 
を巧いたりしないでください。 

. セッ トアップに閲係のないボタン類やディスプレイを操作しない 

. セットアップで使用しないボタン類を操作しないでください。 

-ディスプレイによっては、縦横の回輯びできる（ピボット機能）ものびありますび、 
セツトアップび完了ずるまで、回転させないでください。 


■セットアップの基本操作 

はじめてパソコンを操作するかたはご覧ください。 


♦画面の巧巧 b を動かす 

マウスをつかんで机の上ですベ5せると、その動きに合わせてマウスポインタを動かずこ 
とびでさます。 



♦クリック 

マウスポインタを目的の位置に合わせてマウスの左ボタンを1回押す動作をクリックとい 
いまず。 
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Windows をセッ ト アップする 


Windows をセットアップずる 


1ディスプレイの電源を入れる 


23型: F 23 W 1 A ( W ) の場合 19型: F 1 SW 1 A ( S ) の場合 



巧届ディスプレイのドッ ト 巧けについて 

I 液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け 
: ※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯するホ、青、緑の点)が見えることがあります。また、 

; 見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディ 
: スプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換•返品はお受けいたしかね ； 

i ますので、あらかじめご了承ください。 

i ※液晶ディスプレイセットモデルの場合、社団法人電子情報技術産業協妾 ( JEITA ) のガ 

: イドラインにしたがい、ドット抜けの割をを r 仕様一覧」または 『VALUESTAR G シ U - 

! ズをご購入いただいたお客様へ』の r 仕様一覧」に記載しています。 

■ ガイドラインの詳細については、1；1下のホームページをご覧ください。 

: -「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 

: http://it.jeita. 日 r.jp/perinf 日 /C 曰 mmittee/pc/ 日已日 3d 曰 t/index.html 

； 液晶ディスプレイセットモデル攻外の場合は、お使いのディスプレイのマニュアルをご 

i 覧ください。 


セットアップする I 
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Windows をセットアップする 


2 L パソコン本体の電源スイッチを巧ず 

電源び入ると、電源ランプび点灯します。 



- 電源スイッチを押した後、画圃こ 「Keyboard not found Press FI to 
continue boot process 」 という文字び表ちされたときは、キーボードび正 
し<接続されていない可能性びあります。その場合は、パソコン本体の電源ス 
イッチを押していったん電源を切り、キーボードを接続しなおしてか5、再度 
電源を入れてください。 

-電源スイッチを押してから、手順3の画面び表示されるまでに数分かかること 
びあります。その間、 NEC の□ゴ(社名のマーク）び表示されたり画面び真っ 
暗になったりしますび、故障ではありません。手順3の画面び表示されるまで、 
電源を切5ずにそのままお待ちください。 

-手順3の画面び表示されずに [Press F 2 to Enter BIOS Setup 」 と表示された 
とさは「セツトアップの画面び表示されないとさは」 （ P.30) をご覧ください。 


半角英数字 ( a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 
^を入力し、「巧へ」をクリックずる 


9) で任意のユーザー名 


〇半ち英数字 ( a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で 
ユーザー名を入力ずる 
例 sato 

0クリックずる 
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X5 Windows 7 Home Premium 

巧しいで丑ご三とのユーヴーをと.コシピユーターをホットワーク上で at 巧するためのコシ 
ビユーターるを入力して < ださい. 

ユーザーるをんカレて < ださいげI: John) 山)： 

Necpcus®- 

ユンピよこさ二る宙乂力して < ださい田)； 


NECPCuser-PC 


NEC 


# 


CopvrigM 〇 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

















































Windows をセットアップする 


(Cua 


入力したユーザー名を次の欄に控えておいて<ださい。 
ユーザー名： 


セットアップ作業をやりなおす(再セットアップずる）など、パソコンのトラブ 
ルを解ミ夫する際に必要になる場合びありまず。 

コンピュータ名び同じパソコン同±はネットワークで接続でさません。コン 
ピュータ名び同じパソコンびあるとさは、別のコンピュータ名を入力してくだ 
さい。 

巧の文字列は、パソコンのシステムで使われているため、入力しないでください。 
CON、PRN、AUX、CLOCKS. NUU COMl 〜 COM 白、 LPTl 〜 LPT 白 


® きち） 

セツトアップび終わってか5ユーザー名を追加、変更することちでさます。 


4 「巧へ」をクリックずる 


パスワードは、ここでは入力しないでください。 


,1 Windows の它ダトアツプ 


ユーザーアカウンワード运資をします 

/G つード®巧巧しておくことは，ユーヴーアカウシ NS 第云 S か宙する记めにち巧な它 
丰ユリテイ巧ちでも/な]-ドはをれないようにしてくださし、また、プモなどに記 S した 
每合は，ちまな g 巧に#百してくださし、 


/じ^つードを入力してください（獲 S)(E); 


/a つード定ち 5-S 入力して<ださい坦卜 


つードのヒシトを入力してください化)； 


/〇•つードを8いホすのにをなつ#まやを巧を入力して < ださい. 
JtX ワードを旧ををた S 合に.入力したヒ>卜がち示ち打ます. 


1「次嘲つ I 


セットアップする I 
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Windows をセットアップする 


己 


画面の内容を確認し、 r ライセンス条項に同意しまず」の 
□をクリックして國にし、「巧へ」をクリックずる 


, Windows の它ダトアダプ 


ライ它ンスろ巧を^みになつて < ださい 


マイクロソフトソフトウェアライたンスま巧 
WINDOWS 7 HOME PREMIUM 

本マイクトソフトウェアラ "1 ■它ンス寅巧拟下 r 本ライ它•ノス条巧 J といし、ます）は.わ客な 
とた1下のち事をとの窝約5巧巧します。 

-ソフトウェア似下 r 本刀トウェア J といいます）をンビユー々一と其に巧ホするゴノビユー 
夕 一ayt おを (W 下「お适まち」といいます) • また)3 

-これ弓のソフトウジをコンビユーターとみ!こちホするンフトごェアインスト-ルちま 


スク□— ルバー 


が下のライ e ンス寅巧をI忌してお i ミみください。ホライ tr ノスま巧は，上なのソフトウェアおよ 
ひソフトりエアがな窃訊た•巧’ィア化 TF 巧抑0て r 本でトウエア J といいます）にな巧されミ 
す。ホ’刀トウエアに e 邮店れたライ6ンスをちが巧居している C とがあります，そのま合は、印! 


I 田5イ t ンス条巧Iこ后 1S し宝了 0) 1 


[j_ か Hi) 』| - @クリックずる 


〇 □をクリックして3こずる 

画面ちのスク□ールバーを上下に動かすことで、表示されていない文章を読むこと 
びでさます。 


6 「推奨設定を使用します」をクリックずる 


Windows の它ダトア y プ 


コンピューターの<811と Windows の*！*の向上が目宙的に巧ねれ5よラに致まして<ださい 


巧爱をををを用レます (R) 

さちな S 巧プ□クラムウ拒も巧巧?プ□クラム®インストールしたり、インターネット 
^ の田良をよ0ををにした0,ブンラインで巧 S の JB 巧巧したご， Microsoft が 
Windows «巧呈 ■? ■るために役立てた0します. 


0ま S な更 Sft ブ□クラムのみインストールレまずの 

W Winftows 用® t キユリテイの Hfi プ□クラ AS よ重要な SS プ□グラムの 
みイシストールします • 

A 巧で tt 度しまず(が 

Vをぉされるまで，このコシピユー々一にじ丰ユリテイの巧® M る巧足ながあります • 



巧ま資まを巧用するとき，ミたはま K ブ□クラムをインス h- ルするときに巧。， 

Mtcrosoft に送信左打ます • ち居さのたも'贿を就レた 0. お巧にがを记つた0 
するために住用されることはみりまだん.これ6の設定ををで無知こするには.[〜レプとヴ 
ポーりで巧男設をを毎巧にする方法をおして < ださい • ブ亏- ot シーに田する ae 田 


これで Windows のセットアップは完了です。 

続けてパソコンの設定をおこないます。次ページの画面び表示されるまでそのまま 
お待ちください。 


託 










































NEC 独自の設定をおこなう 


NEC 独自の設定をおこなう 



1 

「 NEC のパソコン設定のご案内」び表示された5 
a をクリックずる 



P BIGLOBE ホームページまたは Yahoo ! JAPAN ホーム 
d ページのいずれかを選んで@にし、百をクリックずる 



3 注意文を読んで巧をクリックずる 



セットアップする I 
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NEC 独自の設定をおこなラ 


4 a をクリックずる 



每> きち） 

- 5ニマムソフトウェアパックをご購入の場合は、この画面は表示されません。 
手順已の画面び表示されるまで、そのままお待ちください。 

-はじめてパソコンを使われるかたのために、パソコンを活用ずるためのソフト 
をインス!ルすることちでさます。画面の説明を読んで、必要に応じて「ま 
とめてインス!ルする」や r ソフトウエアを選択してインス!ルする」の 
‘をクリックして今にしてか5、 a をクリックしてください。その後は画面 
の説明にしたびって操作してください。パソコンを活用するためのソフトは、 
セットアップび終わってか5インスIルすることちでさます。 

-このマニュアルより詳しい説明び r ソフト&ヴポートナビゲーター」にある場 
合には、参照ページを記載しています。その際にはセットアップ作業終了後、 
「ソフト&ヴポートナビゲーター」を起動してご活用 < ださい。 


しば5くするとパソコンび再起動し、手順已の画面び表示されます。 
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NEC 独自の設定をおこなう 


己「いいえ」をクリックずる 



@きち） 

-文字サイズを}広大する設定をおこなう場合は、「はい」をク U ックしてくださ 
し、その後は画面の説明にしたびって操作してください。 

-「パソ5く設定」で設定を変更ずると、ソフトにより正しく表示されないことび 
あります。その場合は、第4章の r 文字サイズの変更」 （P.73) をご覧になり、設 
定を変更して < ださい。 


これでセットアッフは完了でず。次回か5は、パソコンの電源スイッチを押すと、デ 
スクトップ画面び表示されるよラになります。 



セットアップする I 
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NEC 独自の設定をおこなラ 


■セツトアップの画面び表示されないと去は 


はじめて本機の電源を入れたときに 、 「Press F 2 to Enter BIOS Setup 」 と表示され 
た場合は、次の手順にしたびってください。 

〇 【 F 2】 を押す 

日 lOS (バイオス）セットアップユーティリティび表示されます。 

@【+し【-】で時間に4時邸お!:)を設定し 【 Enter 】 を押す 

時刻の値は数字キーでち入力でさます。 

0 【 Tab 】 や【 川 t 】で項目を移動し、同様に巧、秒、ち、日、年(西暦)を設定する 
〇 【 F 引を押す 

セットアップ確認の画面び表示されます。 

0 rYesJ または rOKJ を選択し、に nter 】 を巧す 

BIOS セットアップユーティリティび表示されます。 

0 【 F 10】を押す 

セットアップ確認の画面び表示されます。 

〇 rYesJ または rOKJ を選択し、に nter 】 を押す 

BIOS セットアップユーティリティび終了し、 Windows び自動的に再起動します。 

この翻ホ、 「 Windows をセツトアップずる」の手順 3( p . 吕 4) をご覧になり、作業を続けて 
<ださい。 


30 







Windows のパスワードを設定する 


Windows の7 \スワードを設定する 


パソコン内の情報保護のため、パスワードを設定しておくことをおすすめします。 

設定すると、電源を入れたとさにパスワードの入力び必要になります。正しいパスワードび 
入力されないとパソコンを使ラことびでさないため、第云ちびパソコンを起動して情報を見 
ることを防ぐことびでさます。 

■ Windows のパスワードを設定ずる 


「〇 (スタート)」-「コント □ —ルパネル」をクリックずる 



2 


r ユーザーアカウントと家族のためのま全設定」を 
クリックずる 


^ • コシトロール芋ル • 


OG 


コンピユーターの苗去を PS します 


み 

I 

み 

ホ 

陆 


々一の彷 B を 
ブめ ffS 


ツトごークとイシターネ》卜 


’ヴの«■と夕: 
■—プと■与有にI 




ドク王アとサウンド 
デバイスとプリンター0«■专 
デバィス® fijo 
プ□ヴ5ム 

プ□クラムのアシイシス S- ル 


ユーブ ー 7巧ウントとため田 
> にぶ5百 I6<Q 巧を 

,トププめカスタマイズ 

， ®S ， 

，トップ® >«©«■ 

6計，呈由，£ぶび化 S 
キーポードミたIむけ)石思な过！ 

感： 


'ュー々一の田単 iSffi 
銘 it >] iS<OS 示 
** ディスプレイ®*■化 


セットアップする I 
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Windows のパスワードを設定する 


3 「 Windows パスワードの変更」をクリックずる 




た*® s* お 
デスウトップのカス々マイブ 

Wt. SS. 33d:tf«S 

つンピユーター压厢 e 里な 


むューブ_アカウント I I 

ア a 口 >isi>a*®sa I —1〇*)»5ィ巧つードめを1! I 

A 保 K ちによる左!由 

度宙まちによる扫巧のを壬 

■ Windows CardSpece 

スンライシサーピスへの D ヴオ > にを田されるち！!力ードの居巧 

» 6«18*マネーが_ 

Windows gtSIM の巧 

通ゾ-ル 


4 「アカウントのパスワードの作成」をクリックずる 


曾口租 



コント□-ルバネルホーム 


[ 1-®/ 口っ-ドか也] 







































Windows のパスワードを設定する 


已パスワードを入力ずる 



パスワードは次のよラに設定してください。大文字、ル文字ち入力したとおりに区 
別されます。 


@きち） 


入力したパスワードは「♦♦♦」のよラに表示されます。これは、他人に見5れ 
てちわか5ないよラにするためです。 

「パスワードのヒントの入力」欄に、パスワードを思い出すためのヒントを入力 
しておくことびでをます。パスワードを正しく入力でさない場合にヒントを表 
示することびでさまず。 


0、つ•阳-コ: 


Iシト。ール/(ネル ► ユーブ ー7 力。ントと寒 g ® たか> 


7力。 >Ntl/0 つードをホ成しまず 


.ドしし U 。。ー ド I 

新しレリじ I •。ードの gg 

JO つードにス S 子ザちまれるさをは， □ ヴブンするたびに田じよ5にスつードを人力 TS& 要が》りま 

子. 

•力な; U つードの巧ま方る 


/じ?つードのヒ >卜めX力 

JO つードのヒントはこのコンビューさ一を巧巧子るすべてめ人が! S5 ことがでさま子， 
/G つードのヒン t-tMOa 


〇この欄をクリックして、キー 
ボードでパスワードを入力 
ずる 

この欄をクリックして、〇 
で入力したパスワードと同 
じちのをちラー度入力ずる 

0 r パスワードの作成 J をク 
リックずる 


これで Windows のパスワードの設定は完了です。 
て < ださい。 


をクリックして画面を閉じ 


パスワードをちれたとまのために 

バスワードを忘れてしまラと、バソコンを使ラために再セットアップび必要になります。 
万一に備えて r バスワードリセットディスク」を作成しておをましよラ。 r バスワード U 
セットディスク」を使うと新しいバスワードを作成することびできます。「バスワード U 
セットディスク」について詳しくは、「スタート」 - r ヘルプとサポート」をご覧ください。 


セットアップする I 
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パソコンを終了する 


はじめに 

Windows Media C 执 ter 
g 皇 



すべてのプ□クラム 





Snipping Tool 

f'* ブ Windows Live メール 
^ バソらく設定 


】クラムとフアイ J しめ # IS 


3 




3 K # s つ 




o 


画面び暗くなり、電源ランプび消灯します。これでパソコンを終了することびでさ 
ました。 


感参照） 

再びパソコンを使い始める場合 
► r パソコンを使い始める」（次ページ) 


7 V ソコンを終了する 


画面の操作で電源び切れないとをなど緊急の場合を除さ、通常はマウスを使ってパソコンを 
終了してください。パソコン本体の電源スイッチで終了しないでください。 

■パソコンの電源を切る 


1「スタート」-「シャットタウン」をクリックずる 


〜レブとヴポー 


5ユージック 
ヴーム 

コンピユーター 
コント □—_) レ / If みレ 
デバイスとプリンタ- 


国 
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パソコンを使い始める 


パソコンを巧い始める 


いつたん電源を切つてか5電源を入れなおすとさは、電源び切れてか5已秒ムソ上待つて電源 
スイッチを押して<ださい。 

■パソコンの電源を入れる 

1[電源スイッチを押ず ) 



パスワードを設定している場合は、パスワードを入力するための画面び表示されます。 
パスワードを入力し、©をクリックしてください。 

しば5くずるとデスクトップ画面び表示され、パソコンを使い始めることびでを 
ます。 


セットアップする I 
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この後の操作について 


この後の操作にごいて 


続いてインターネットの設定をしてください。 


@き照） 

インターネットの設定をおこなう 

►第3章 r インターネットを始める」 （ P .41) 


また次の作業についての説明は必要に応じてご覧ください。 


r -1 

トラブルのための巧策をとる 

L _ J 


r 


► 「トラブル対策をする」 (P.37) または『トラブ 
ルの予防と解決』の r 第1章トラブルの予防」 



古いパソコンか百データや周 
辺機器を移行する 



：3目 












トラブル対策をする 


トラブル巧策をする 


パソコンにトラブルび起こったときのために、あ5かじめ対策をとっておくと被害を少なく 
できることびありまず。ここではいくつかの対策を紹介します。詳しい手順やま意は『トラブ 
ルの予防と解ミ夫』の r 第1章トラブルの予防」で説明していますので、あわせてご覧ください。 

■再セットアップディスクを作成ずる 

トラブルびどうしても解ミ夫できないときにおこなう r 再セットアップ」は、通常、八ードディ 
スク内にある再セットアップ用データを使いまず。しかし、八ードディスクび故障した場合 
は、この方法で再セットアップすることびでさなくなります。そのよラな場合に備え、再セッ 
トアップディスクを作成しておさ、そのディスクか5再セツトアップでさるよラにしておい 
て < ださい。 


再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成 L ソがでは、作成でさないことびあり 
ます。 


^きぉ； 

再セットアップディスクの作成について 

►『トラブルの予防と解ミ夫』第1章の r 再セツトアップディスクを作成ずる」 


■バックアップを取る 

八ードディスクの故障や寿命によって、大切なデータび失われないよラに、データの控え 
(バックアップ)を残してお去ましよラ。このパソコンには、バックアップを取る際に手助け 
になるソフトび用意されています。 

バックアップを取るための手順 

詳しい手順については『トラブルの予防と解ミ夫』で説明しています。第1章の r 大切なデータ 
の控えを取っておく（バックアップの種類と方法)」をご覧ください。 


セットアップする I 
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パソコンを買い替えたかたへ 


7た/コンを買い替えたかたへ 


ここでは、パソコンを買い曾えた場合に、ちいパソコンか5このパソコンへソフトや周辺機 
器、データを移行ずる方法について説明しまず。 


(Cm 

己4ビット版 Windows 7に対応していないソフトやドライバなどをインス I ルす 
ると、不具合び起こる場合びあります。移行する際には十分な確認をおこなってくだ 
さい。 


■データを移巧ずるには 

このパソコンには、ちいパソコンか5データを移行するために次のソフトび入っています。 
- [ Windows 転送ッール」 

• r ファイナルパソコン引越し3.0」 


r ファイナルパソコン引越し3.0」でのデータ移行の作業手順をご案内する動画を用意 
しています。 

この動画では、データ移行に必要な準備や古いパソコンの設定方法などをわかりやすく 
解説しています。実際の移行作業の前に、デスクトップ画面にある r データ引越し動画ナ 
ビ」アイコンをダブルク U ックし、動画をご覧ください。 

移行でさるデータには次のよラなちのびありまず。 

□ユーザーアカウント n 電子メール※ n ドキュメント 

n お気に入りのサイト n 音楽•ビデオ•画像 n その他 

※データ移行前にメールソフトを起動していた場合や、お使いのメールソフトの種類によっては、手動で 
の設定(インポート)び必要になることびあります。詳しい設定方法については、 FA 日サイト （ http :// 
faq . aos . com / pcmover /) の「トラブルシューティング」をご覧ください。 


^きぉ） 

移行のためのソフトについて 
-► [ Windows 転送ツール」 

► #1■ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号日4131已22で検索 
一 r ファイナルパソコン引越し3.0」 

►抱 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号94061608で検索 
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パソコンを買い替えたかたへ 

データを移巧する 

移行は次の順までおこないまず。 



ソフトの説明をよく読んで操作してください。ちいパソコンとこのパソコンの両方で 
操作び必要になる場合びあります。 


■ソフトを移行するには 

ソフトの移行は次の順番でおこないます。ソフト自体に移行する機能びある場合は、ソフト 
に添付のマニュアルをご覧<ださい。 



マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインス!ルしてください。必要に応 
じて、インス I ル後の設定作業をおこなってください。 


■周辺機器をほえるよ5にずるには 

周辺機器の移行をする前に、メーカのホームページやマニュアルなどで機器び64ビット版 
Windows 7に対応しているか確認してください。最新のドライバ(周辺機器を利用するた 
めのソフト)びあればダウン□-ドしておさ、接続びミきんだ5インス I ルをして<ださい。 
周辺機器の取りがしや接続については、機器のマニュアルをご覧ください。 


セットアップする I 
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インターネットを始める 



この章では、インターネットを利用ずるための設定やウイ 
ルス対策について説明しまず。はじめてインターネットを 
始めるかたは、最初か6通してご覧いただを、インターネッ 
卜接続業者(プ□バイダ)への入会の流れや設定に必要なち 
のについて確認してください。 


インターネットに接続ずる前に . 42 

インターネットに接続する . 47 

電子メールを設定する . 48 

ウイルス対策をする . 51 

お客様登録のお願い . 53 





























































インターネットに接続する前に 


インターネツトに接続ずる前に 


■インターネツトに接続ずるための回線 

このパソコンでインターネットに接続できる回線は、次の3つです。 


このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。 


FTTH 

(エフテイーテイーエイチ） 

光ファイバーを使ってインターネットに接続 
する方法です。ほかのブ□ー ドバンド接続より 
ち高速な通信をおこなえまず。使用するために 
工事び必要になる場合びあります。接続には回 
線終端装置などの機器を使用します。 

ADSL 

(エーデイーエスエル） 

家庭にあるアナ□グ回線(一般の電話回線）を 
使って、インターネットに接続する方法です。 
接続にはモデムなどの機器を使用します。 

CATV 

{ケーブルテレビ/シーエーテイーブイ） 

ケーブルテレビ会社の回線を使ってインター 
ネットに接続ずる方法でず。接続にはモデムな 
どの機器を使用します。 
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インターネットに接続する前に 


■説明の流れ 


お使いの環境によりお読みいただく説明び異なりまず。ここで、おおまかな作業の流れを確 
記、して < ださい。 


インターネツトに接続する前 I 


はじめてインターネットに接続するかた 
ダイヤルアツプ接続をしていたかた 


すでにインターネツ 
お持ちのかた 


7ー ネットへの接続環境を J 


-プ□バイダとの契約の流れ 
-設定に必要なちの 
-機器を接続する 
-ルータの設定をする 


電子メールを設定する （ P .48) 


インターネットに接続する ( P .47) 


インタ—ネットを始める I 


▼ ▼▼ここ 
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インターネットに接続する前に 


■プロバイダとの契約の流れ 

ここでは、 FTTH で回線終端装置を使う場合を例として説明します。その他の接続方法につ 
いてはさ回線事業ちにお問い合わせください。 


プ□バイダや申し込みたい コース (料金プラン)を 
ミ夫める 


入会ずるプ□バイダを特にミ夫めていない場合、 BIGL □日 E に入会することをおずす 
めしまず。 


2プ□バイダに申し込む 


入会するプ□バイダとコース(料金プラン） をみめた5 、電話または書面で入会を 
申し込みます。 

FTTH を利用でさるか適合チェックをおこなってか5、回線終端装置の準備や光ファ 
イバーの 導入工事などをおこないます。 


3回線の開通を待つ 


申し込みか5開通までは、通常、数週間かかります。申し込みか5回線の開通までに 
ついて詳しくは、さ回線事業ちにお問い合わせください。 


4回線終端装置を接続ずる 


回線や機器によって接続方法や設定び異なります。詳しくはさ機器のマニュアルを 
ご覧ください。 

プ□バイダに入をする ( BIGLOBE の場合） 

インターネットプ□バイダ B に LOBE では、お電話で入会申し込みを受け付けておりまず。 
BIGLOBE 電話で入会センター(受付時間日： 0□〜21:3巨已曰） 

01 20-1 已 -0 白巨吕 

※電話番号はおかけ間違えのないよラにごま意願います。 

※携帯電話、 PHS か5ちご利用になれます。 

そのほかのプ□バイダに入をする 

BIGLO 日 E じ(外にちさまざまなプ□バイダびあります。入会方法については、さプ□バイダ 
にお問い合わせください。 

ルータについて 

ルータは、インターネットに接続可能な機器や複数のパソコンを接続するとをに必要になり 
ます。またセキュ U テイの観点か5ち、ルータを使った接続をおすすめします。 

このマニュアルではルータび接続されている例を使って説明します。 
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インターネットに接続する前に 


■設定にが要なちの 

プ□バイダに入会し回線び開通した5、インターネットに接続するために必要なちのを用意 
して < ださい。 


□回線事業をやプロバイダか6入手した資料 

プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードびわかる資料を用意してください。ま 
た、プ□バイダか5入手した接続設定用説明書や CD - ROM などびある場合、その説明書 
や CD - ROM にしたびって設定をおこなってください。 

□回線媛端装置 
□ LAN ケーブル 

回線終端装置などに添付されていなければ、 LAN (ラン)ケーブルをお買い求めください。 
LAN ケーブルには r ストレートケーブル」と r ク□スケーブル」の2種類びあります。パソ 
コンと回線終端装置などのインターネット接続機器をつなぐとさは、ストレートケーブル 
を使用してください。 


インタ—ネットを始める I 
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インターネットに接続する前に 


■機器を接続ずる 

回線終端装置とネットワーク機器を次の接続例のよラに接続してください。 


-プ□バイダか5送5れてくる接続機器個線終端装置など）にルータ機能び内蔵されて 
いる場合、ルータの設定び不要な場合びあります。詳しくはプ□バイダか5入手した 
説明書などを確認してください。 

-詳しい接続方法については、機器に添付されている説明書、フ□バイダか5入手した 
説明書などをご覧 < ださい。 



インターネットへ 


設定び終わった5次の r ルータの設定をずる」にすすんでください。 

■ルータの設定をずる 

はじめてインターネットに接続する場合は、ルータにプ□バイダか5送5れてさた接続情報 
び設定、登録されていないと、インターネットに接続でをません。詳しくは、機器に添付さ 
れている説明書、プ□バイダか5入手した説明書などをご覧になり設定してください。 


46 














































































インターネットに接続する 


インターネツトに接続する 


プ□バイダへの入会やネットワーク機器との接続び完了した5、インターネットに接続ずる 
ための設定は完了でず。 

タスクバーの巧 (Internet Explorer ) アイコンをクリックし、接続を試してください。 


^き照； 

インターネットに接続でさない場合には、『トラブルの予防と解み』第3章の r インター 
ネッ 卜に関するトラブルのとさ」をご覧 < ださい。 


(£fm 

CATV 接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替え 
たとさの設定方法についてお問い合わせください。 


インタ—ネットを始める I 
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電子メールを設定する 


電モメールを設定する 


ここでは 、 Office 2007モデルで 「 Outlook 吕007」を使ったメール設定を説明します。 


(£fm 

- Outlook のセットアップ、インス!ルについての不明点はマイク□ソフト株式会社 
にお問い合わせください。お問い合わせ先については r ソフトのヴポート窓□一覧」 
(# r ソフト&ヴポートナビゲ_ター」►検索番号日吕1 4 已010で検熟をご覧くださし、。 
-使用ずる機器やプ□バイダによっては、ここでの説明とは異なる設定び必要になるこ 
とびあります。プ□バイダの資料やホームページに設定例などび記載されている場合 
は、そち5ちあわせてご覧になり、設定することをおすすめします。 


「スタート」 - 「ずべてのプ □ グラム」をクリックして、リストか 5「Microsoft 
Office」-「Microsoft Office Outlook 2007 」をクリツクずる 



「Outlook 2007スタート アップ」 び開始されます。 

21「次へ」をクリックずる 


3 「次へ」をクリックずる 
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電子メールを設定する 


4 自動アカウント設定のための情報を入力する 


自れアカウントゎ9トアタブ 


野部_ 

け4 Eiji Yasuda 


巧子タール7ドレス (E>: 


パスワードが)： 

/なワードの«置入力 (T): 


amse9»»,biftotene'j 口 
W e リ 々 CQntosQcom 


卜 : Mr""" 


、 JU/V1W 巧出 ft かのドが力してく是巧 


〇自分の名前を入力しまず。日本語、アルファ 
ベット、どち5で入力してもかまいません。 

〇ご利用の電子メールアドレスを入力しまず。 

I 「@プ□バイダの会員証などを見て、メール 
パスワードとして記載されているものを 
入力しまず。確認のため、パスワードを再 
度入力しまず。 


@きち） 


サーバーの自動アカウント設定に失敗した場合は手順4の画面下にある r サー 
バー設定または追加のヴー バーの種類を手動で構成ずる」 をクリックして团に 
し、 r 次へ」をクリックします。次に r 電子メールヴービスの選択」の画面で「イン 
夕ーネット電子メール」を夕にして r 次へ」をクリックしまず。表示された画面に 
情報を入力し、画面の説明を読んで設定します。 


己設定が終わった5「次へ」をクリックする 




サーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、もう一度設定内容を確認し、 
「次へ」をク U ックしてください。 


インタ—ネットを始める I 
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電子メールを設定する 


6 「完了」をクリックする 



(£fm 

r 完了」をク U ックすると、 r ユーヴー名の指定」画面、 r マイク□ソフトソフトウェ 
アライセンス条項」に同意する画面、プライバシーオプションを設定ずる画面や 
Microsoft Update を利用するための登録画面などび表示されます。説明をよ 
く読んで、画面の指示にしたびって進めてください。 



@きぉ） 

メールの設定びうまくいかないときやほかのパソコンか5メールのデータを移 
行したいときは 
一 r メ ール接続」 

►據 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号日2060040で検索 
一 r メール操作•設定」 

►够 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号92060050で検索 


加 


続けてウイルス対策をしてください。 
































































ウイルス対策をする 


ウイルス巧策をする 


ウイルスなどの不正プ□グラムか5パソコンを守るためには、定期的な対策び必要です。 


■ r ウイルスバスタ ー J でウイルス巧策を開始する 

ここでは、このパソコンにあ5かじめ用意されている r ウイルスバスター」を使ったウイル 
ス対策の流れを説明します。 



すでに製品版をお持ちのかたは、そのシリアル番号で登録でさる場合びあ 
ります。お持ちのシリアル番号びご使用のパソコンで登録でさるかどラか 
はウイルスバスタークラブセンターへお問い合わせください。 


ユーザー登録後はじめてアッフデートした曰か590曰は、無料でアップデートをおこな 
うことびできまず。日0曰を過ざると、すべての機能び利用できなくなり、セキュリティ 
対策をおこなうことびできません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダ 
ウン□ー ド販売またはパッケージなどの製品版を購入し、シ U アル番号を入力していた 
だ < 必要びあります。 


インタ—ネットを始める I 
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ウイルス巧策をする 


■その他のセキュリティ巧策について 

r ウイルスバスター」のほかに、パソコンを保護ずるために、次のよラなセキュリティ対策び 
あります。 


• Windows Update をする 

このパソコンの Wind 0 WS の状態などをチェックし、更新プ□グラムを無料配なずる 
Microso けのサポート機能です。ご購入時の状態では、 Windows の更新プ□グラムの自 
動更新機能び有効に設定されています。インターネット経由で Windows を最新の状態に 
し、ウイルスや不正アクセスに備えることびできます。 


^参ぉ） 

一 「 Windows の更新」 

►抱 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号日10己0010で検索 


♦ファイアウォール傑能を巧ラ 

ファイアウォール機能とは、外部(インターネット）か5の不正侵入を防ぎ、情報の流 
出を防ぐ機能のことでず。このパソコンでは 「 Windows ファイアウォール」または「ウ 
イルスバスター」のファイアウオール機能を使ラことびでをます。セツトアップ後には 
「 Windows ファイアウオール」び有効になっています。 


(£fm 

- 「 Windows ファイアウォール」と r ウイルスバスター」のファイアウォール機能を同 
時に使用することはでさません。 

- r ウイルスバスター」のファイアウォール機能を使うには、ファイアウォール機能の 
追加インス I -ールび必要です。 


^きぉ） 

一 r 不正アクセスの防止」 

►拖 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号910已0010で検索 


r ソフト&ヴポートナビゲーター」では上記のほかに、ワイヤレス LAN の通信の暗号化やお 
子様を有害ホームページか5守るための方法など、さまざまなセキュリティ対策について説 
明しています。ご使用の状況に合わせてご覧ください。 


^き 照； 

一 r 安全に使ラためのポイント」 

►竣 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号9103001□で検索 
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お客様登録のお願い 


お客様登録のお願い 


r お客様登録」とは、お名前、電話番号、パソコンの型番、製造番号、購入年月日などの情報を、 
121 ware に登録することです。121 ware では「お客様登録」することで、さまざまなメリッ 
卜を提供しています。 

■登録のメリット 

1登録料•を費巧料 

登録料や会費は無料でず。 

法人のお客様としてご使用の場合ち、登録をおすずめします。 

2電話での r ほい方相談 r 

無料で1年間、使い方の相談ができる 

NEC ヴポート窓 0(1 21コンタクトセンター)か5お電話をさしあげる「電話ヴポート予 
約サービス」ち利用可能になりまず。 

NEC ヴポートヴイト （1 21 ware . com ) の次の URL か5予約びでさます。 
http :// l 21 ware . com / support / reserve - tel / 

※使い方相談のご利用には、ご購入いただいた商品の登録び必要です。 

3あなただけのマイぺージ 

マイページは、あなた専用のページでず 

登録した商品を元に、あなたのパソコンに合ったヴポートやサービスに関する情報び表示 
されます。 

4 NEC Direct の優待ヴービス&ポイントを Get 

NEC Direct の優待ヴービスでお買い物。ポイントもも5える 

NEC 商品を登録されているお客様は 、 NEC Direct の優待サービスび受け5れまず。 

その他の特巧 
胃い取日 

不要になったパソコンの 
買い取りサービスびイン 
ターネットか5でさます。 


@きち） 

パソコン本体 L ソがの商品 / NEC Refreshed PC (再生パソコン)の「使い方相談」の無料 
期間は、さ商品の保証書に記載の保証期間となります。 


修理 

インターネットで修理 
を申し込むと、修理料金 
び割引されます。 


メールニユース 

商品広告 • 活用提案•ヴ 
ポート•キヤンぺーンなど 
の' I 幫 g をお届けします。 


インタ—ネットを始める I 
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お客様登録のお願い 


■お客様営録をする 


(£fm 

-次の手順をおこなラにはインターネット接続環境び必要です。 

-すでにご登録済みのお客様やお客様番号をお持ちのかたは、新規登録をずる必要はあり 
ません。このパソコンを登録ずるには、 r マイぺージ」上部のに購入商品を登録してく 
ださい」をク U ックし、必要事項を記入してください。 


10300006 (03) 

"SQ け 001 2004M 


NEC ； f ーソナルプ□ダクツ(株)は、財団法人曰本情報処理開発協会より、 
個人情報の適切な取り扱いを行ラ事業者に付与されるプライバシーマーク 
の付与認定を受けています。 


1 

http :// 121 ware . com / にアクセスして、「マイぺージ」 
をクリックずる 


IlllZIwm 造 V•' 照ぃ-ム NEC 



P 画面の説明をお読みになり、に登録はこち5(□グイン 
t ID の取得)」をクリックずる 



ここをクリックずる 


毎)きち） 

r □グインの」で、 NEC び提供するインターネットのヴポートサイト「121 ware 」 および 
「NEC Direct ( NEC ショッピングサイト)」にアクセスできます。 
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お客様登録のお願い 


「ご希暨 D 」 や r パスワード」などの必要事項を入力し規 
3約を確認後、□をクリックしてか5、 r 巧に進む」をクリツ 
クずる 


(Cm 

お使いのパソコンの型番、製造番号、ご購入年月曰、お電話番号など必要事項をすべて記 
入してください。 

※日メールによるヴポート情報び必要なかたは、 E メールアドレスを入力してください。 



4 

必要に応じてお客様の情報を入力し、 「0 K 」 をクリック 
ずる 



画面左上に表示された「121 ware お客様登録番号」を下の欄にメモしてください。 



121 ware お客様登録番号 （ 10巧の数字） 







已 

内容を確認し、 「0 K 」 をクリックずる 



ご購入いただいた商品の「型番」や「製造番号」、 r 購入年月日」を下の欄にメモしてく 
ださい。 


型 番 




製造番号 




購入年ち曰 




登録び完了した5、121 ware び E メールで登録完了通知をお送りいたします。 


@きち） 

登録情報を追加•変更するときはマイぺージ ( http :// l 吕 lware . com / my /) でおこなえ 
ます。 


インタ—ネットを始める I 
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お客様登録のお願い 


■お客様登録に関するお問い合わせ巧 

「121 ware (ワントゥワンウェア)登録センター」 

電話:原! 01 20-4 己日-121(携帯電話 ’ PHS でもご利用になれます） 

受付時間:9:00〜17:00化•日•祝日、および製社休業日を除く） 

※：システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただ<場合びあります。 

ヴービス内容などは予告なしに変更ずることびあります。最新の情報については、 NEC パー 
ソナル商品総合情報サイト121 ware ( h け p :// l 吕 lware . com ) をご覧ください。 
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この章では、音量の調節や消費電力を抑えるち法、メモリーカー 
ドや DVD などのディスクをセツ 卜ずるち法など、このパソコン 
を使うときのもっとも基本のな操作を説明しまず。 


ソフト& サポー ト ナビゲーター 

(画面で見るマニュアル） . 58 

パソコンのいろは3(パソコン練習ソフト） 61 

電源の入れち/切り方 . 62 
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ソフト&ヴポートナビゲータ ー( 画面で見るマニュアル) 


ソフト&サ ポー ト ナビゲーター 
(画面で見るマニユアル） 


r ソフト&ヴポートナビゲーター」は、パソコンの詳しい使い 
方を知りたいとさや困ったとさに役立つ、画面で見るマニュ 
アルとしての機能を持っています。また目的に合ったソフト 
を探して使い方を見たり、そのままインス!-ールや起動をし 
たりすることびでさまず。「ソフト&ヴポートナビゲーター」 
は次のよラなとさに便利です。 

- Windows の便利な使い方を知りたい。 

-目的に合ったソフトを探したり、見つけたソフトをすぐに 
起動したい。 

-ラまくいかないとさや、故障かな？と思ったとさの対処法 
を知0たい。 

-パソコンの省電力機能や表示機能など、パソコンの機能に 
ついてより詳しく知りたい。 

-用語集でわか5ない単語の意味を調べたい。 


ソフト&ヴ ポー トナビゲーターを 起動す る 


タスクバーのが（ソフト&サポートナビゲーター）アイコン 
をクリックして起動します。 



起(ソフト&ヴポートナビゲーター)アイコンを 
クリックずる 


毎>歎§] 

デスクトツプのアイコン（ソフト& 
サポートナビゲーター）をダブルク 
U ツクするか、キーボード上部にあ 
るワンタッチスタートボタン（ソフ 
卜）を巧ずことでち起動でをます。 


r ソフト&サボートナビゲーター」の最初の画面び表示され 


ます。 
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ソフト&ヴポートナビゲータ ー( 画面で見るマニュアル) 


西> が g ] 

はじめて検索をおこなラとをは、 
CyberSupp 曰け干曰「 NEC の「使用 
許諾契約書」が表示されます。内容 
をよく読み、「同意する」をクリッ 
クしてください。ク U ック後、横索 
が再開されますのでかしお待ち< 
ださい。 


知りたい項目があるときは項目を選んでクリックします。「ソ 
フト&ヴポートナビゲーター」で知りたい項目び見つか5な 
いときは、キーワードを入力して「検索」をクリックします。 


知りたい項目び見つか6 
ないとさに検索でさまず 

丄 


• 0 ^茲兰ミ!トト 


、鸣 S 留 


ソフトを揉ず 

BIVS ■ な； • ぶ 'HK け： 


- ： ^K ： ~1 
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—^~~ [ 
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n»e« い UK* 
わ t け Bess. 


P ソフト & サポ-トナビグ-夕 -I 


I — 使いたい項目を選んで 
クリックします 


画面はモデルによって異なります D 


r ソフト&サポートナビゲーター」は、使いたい機能か！5ソフ 
卜を探すことがでさます。 

[T] r ソフトを探す J をク y ックする 
[2] -覽か百巧いたい目的をクリックする 


〇〇がたサボ-卜 


B 因 


■ソフト; 

■ 目の 6■ 的 I 


J 田 。* M レてだ av'. 


画面はモデルによって異なります D 


目のに合ったソフトが表示されます。複数のソフトがあ 
るときは上のタブをクリックしてソフトを選択します。 


ソフト&ヴポートナピゲーターを巧ラ 


目的か6ソフトを探す 
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ソフト&ヴポートナビゲータ ー( 画面で見るマニュアル） 

ソフトをインス I ルする 

「ソフト&ヴポートナビゲーター」の画面上か5ソフトをイン 
ス I -ールずることびでをます。 


1インストールしたいソフトの説明を表示をせる 

インス I ルされていないソフトはソフト名の下に「未 
インス I ル」と表示されています。 


2 r ソフトを起動 J をク y ツクする 


0。文ミと&早ポ—卜 few モ A * してが田 ' ^^9 。@ 

■6 W フ■亡■グーター UMt —■ 



画面はモデルによって異なります。 

「ソフトのインス I -ールについて」が表示されます。 

31 r はい J をク U ックする 

インス I ルび開始されます。画面の指示にしたびって 
インス!-ールして < ださい。 


巧号巧索について 


マニュアルに出てくる検索番号を r ソフト&ヴポートナビ 
ゲーター」で入力して検索すると、詳しい説明や関連する情 
報を表示でさます。 

例)巧索ま号び ra 1 oBooioj の場合 



® マニュアルに出てくる検索き 号 旧巧の数字)を入力する 


® r 検索」をク IJ ックずる 


60 








































パソコンのいろは3(パソコン練習ソフト) 


パソコンのいろは3 
(パソコン練習ソフト) 


r パソコンのいろは3」を使って、パソコンや Windows 7、 
「Office 2007 J のき本操作を学ぶことびできます。 


rA ソコンのいろは 3 J とは 


初む者のかたびパソコンを学ぶためのソフトです。マウスや 
キーボードの使い方か5電子メールやホームページの見方と 
いった r パソコンのいろは」をぎぶことびでさます。パソコン 
や Windows のき本操作をまず覚えたいかたは、「パソコンの 
いろは3」で学習を始めてください。 



Office 2007モデルでは 
「Microsoft Office 2007」の 
操作ち学習でをます。 


r パソコンのいろは 3 J を起動する 


1#1■ソフト S サポートナビゲータ ー j - r ソフトを探 
す J - rso 音/巧数字か己選ぶ J - r パソコンのいろ 
は3 J の r ソフトを起動 J をクリツクする 


自動的に r パソコンのいろは3」び始まりまず。 

ソフトびインス I ルされていない場合は、画面の指示 
にしたびってインス I -ールして < ださい。 


毎 !# ig ] 

「Microsoft Office 2007」の 
操作を学習したいとをは、「バソ 
コンのいろは3 Office 2007 
編」（接 r ソフト&ヴポートナビゲー 
夕一」 ►検索ま号94091808で 
検索)の r ソフトを起動」をク I 」ック 
します。 

ソフトびインス I ''ールされていない 
場合は、画面の指示にしたびってイ 
ンストールしてください。 



rA ° ソコンのいろは 3 J を終了する 

画面ち下に表示されている「終了」をクリックしてください。 
画面中央に確認の画面び表示されるので、 r 終了しまず」をク 
U ックして<ださい。 




















電源の入れち/切りち 

I 電源の入れ方/切り方 


電源の入れ方 


ディスプレイの電源を入れる 

23型: F23W1 A(W) の場合 



(1) ボタンを巧す 


西> 歎 g] 

-電源スイッチを押してを、ディス 
プレイの電源ランプが点口しな 
し順を、電源コードが正しく接続 
されていないことが考えられま 
す。第1章の r 電源コードを接続 
する」 （ P .19) をご覧ください。 

-バソコン本体の電源を入れるま 
で、ディスプレイには何ち表示さ 
れません。 


19型: F19W1A(S) の場合 



(1) ボタンを巧ず 























































電源の入れち/切りち 


バソコン本化の電源を入れる 
電源スイッチを巧す 



■ 電源 スイッチ (か 


巧5人のを前を選択する画面び表示をれた場合に 
は、名前の上のアイコンをクリックする 

パスワードを設定している場合には、パスワードを入力 
し、©をク U ックします。 


デスクトップ画面び表示されます。 


毎>が§ 


電源スイッチを巧した後、デスク 
トップ画面び表示されて、内蔵ドラ 
イブアクセスランプ (§) び点滅しな 
<なるまで、電源スイッチを押さな 
いでください。無理に電源を切ると、 
故障の原因になります。 


基本機能 
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電源の入れち/切りち 


電源の切り方 


[T] r スタート j - r シャットダウン J をクリックする 



1 


@参照） 

ス U —プ状態について 
^「省電力機能」 

►骇 r ソフト&ヴポートナビゲー 
夕一」►お索番号931日0010 
で検索 


数秒後に画面び暗<なり、自動的に電源び切れまず。 


2電源ランプび消そるのを確認する 


〇 


いったん電源を切ってか6電源を入 
れなおすとさは、電源が切れてか6 
已妙切上待って電源スイツチを巧し 
て < ださい。 


電源ランプ (©) が消灯ずる 







































電源の入れち/切りち 


r スタート J メニューの操作で電源び切れ 
ないとを 

画面の表示び動かな<なったり、操作の途中でマウスやキー 
ボードび反応しな < なったりして、パソコンの電源び切れな 
<なってしまラことびあります。その場合、次の方法で電源 
を切ることびでさまず。 

( T ] パソコン本体の電源スイッチを4お似上巧し続ける 

[|]電源び切れてか百5巧な上待ち、を5—度電源ス 
イッチを巧す 


3パソコンの電源び入った百、改めて前ぺージの操 
作で電源を切る 


-強制的に電源を切る場合は、巧蔵 
ドライブアクセスランプ(營)や7 
メディア対応カードス□ットの 
メディアアクセスランプなどが 
点巧していないことを確認して 
ください。また、各種メディアは 
取り出しておいてください。 

-パソコン本体の電源スイッチを 
巧し続けて強制のに電源を切る 
と、パソコンに負担びかかりま 
す。何度ち繰り返すと、パソコン 
が起動しなくなってしまラこと 
もあるため、この方法で電源を切 
ることは、できるだけ避けてくだ 
さい。 

@参照） 

；><ディアアクセスランプについて 

► r 使用でをる;><モリーカードの種 
類」 （ P .7 己） 









省電力機能 


I 省電力機能 _ 

このパソコンでは、操作していない時間び続くとを、消費電 
力を節約するために自動的に画面を暗くするなど、省電力機 
能び設定されています。 


省電力が態の概要 


次の省電力状態で消費電力び節約でさます。 

♦巧の時囲の経過をディスプレイを暗<する 

Windows 7では、パソコンを使用しないで已分すると画 
面は自動的に暗 < なります。 

• ディスプレイの電源を切る 

何ち操作しない状態び続いたとさ、ディスプレイの電源を 
自動的に切る時間び設定でをます。ご購入時は、2□分で 
ディスプレイの電源び切れるように設定されています。 

♦ス U - プ巧態にする 

ディスプレイの電源び切れてか5ち、操作しない状態び続 
いたとさ、八ードディスクなどの電源を切って消費電力を 
節約するように設定できます。ご購入時は、己□分でスリー 
プ状態になるよう設定されています。 


♦化止げ態にする 

パソコンの状態や作業中のデータをディスクに保存した上 
で、 Windows は終了せずにパソコンの電源を切るように 
設定できます。ご購入時の状態では、設定を変更しないか 
ざり休止状態になりません。 


操作していない時巧と省電力が態の概要 

♦パソコンをほつていない時囲と省電力げ態 
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^参照1 

省電力機能の詳細、設定の変更につ 
いて 

^「省電力機能」 

►骇 r ソフト&ヴポートナビゲー 
夕一」►検索番号93160010 
で検索 

ご購入時、このパソコンには八イプ 
リツドス U —プが設定されていま 
す。八イブ U ツドス U —プとは、ス 
リープ状態になるとさ、八ードディ 
スクに作業中の データを 保存するよ 
ラな設定です。ス U —プ状態時に電 
源コードび抜けるなどの不測の事態 
び発生してを、問題な<作業を再開 
することがでさます。 


@参照） 

休止状態になるよラに設定する 
^「省電力機能を使ラ」 

►#1■ソフト&ヴポートナビゲー 
夕一」►検索番号93160020 
で検索 


























省電力機能 


画面び暗<なつたとまには 


省電力機能で画面び暗<なっているとさは、キーボードの 
キ ー( に hi け】など）を巧してください。 

それでち画面び明るくな5ないとさは、電源スイッチを軽く 
1回押してください。 


電源ランプ 


パソコンの電源の状態は電源ランプでねかりまず。 

• 電源ランプ(©化電源の巧態 


パソコン本体の 
電源ランプ 

電源の状態 

緑色に点灯 

電源び入つている 

オレンジ色に点巧 

スリーフ状態 

消な 

電源び切れている、または休止状態 


基本機能 
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ECO ボタン 


Ieco ボタン 


Windows 7 では、消費電力に関ずる設定を「電源プラン」と 
呼びます。このパソコンでは EC □ボタンを押すだけで、パソ 
コンの消費電力を節約するための電源プランに切り換えるこ 
とびでさます。もとに戻すとさには、もラー度 EC □ボタンを 
押すだけで設定を切り換えることびできます。現在の電源プ 
ランは、画面ち下の通知領域にある B をクリックし、隠れて 
いる電源プランのアイコン(国または回)で確認します。 


ECO ボタン 
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西> 歎 g] 

-液晶ディスプレイセットモデル 
のディスプレイの場合、 EC 日ボ 
タンで電源プランを切り換えた 
とさに、輝度ち一緒に切り換わり 
ます。 EC 日ボタンで切り換える 
電源プランの輝度は、に C 日モー 
ド設定ツール」を使って設定する 
ことがでさます。 

-ディスプレイのボタンで調整し 
た輝度は、パソコンを再起動した 
り、省電力状態から復帰すると、 
に C 日モード設定ツール」で設定 
されている輝度に戻ります。常に 
同じ輝度で使い続けたい場をは、 
に C 日モード設定ツール」で電源 
プランの r 詳細設定」から r ディス 
プレイの明るさ設定」の 「 EC 日ボ 
タンで明るさを変更する」の团を 
クリックして[□にしてください。 

-に CO モード設定ツール」で電源の 
設定を変更することがでさます。 


ECO ボタンの設定について 


ご購入時は、 EC □ボタンを押ずたびに、 rVALUESTAR」 と 
「ECO」 の電源プランを交互に切り換えるように設定されて 
います。 


^き•嗎； 

ECO モード設定ツールについて 
一 「ECO モード設定ツール」 

► #1■ソフト&ヴポートナビゲー 
ター」►検索ま号940巳031巳 
で検索 


電源フラン 

VALUESTAR (ご購入時） 

ECO 

アイコン 

国盾色） 

回(緑色） 

電源プランの概要 

パフオーマンスと電力の節 
約のバランスをとった設定 

パフオーマンスよりち電力 
の節約を優先した設定 

項目 

ディスプレイの電源 
を切る 

吕〇分 

已分 


八ードディスクの電 
源を切る 

なし 

10分 


スリーフ状態にする 

己0分 

1已分 


休止状態にする 

なし 

スリープ状態に移行してか 
530時間 
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ワンタッチスタートボタンの設定 


t ワンタッチスタ-トボタンの設定 

ワンタッチスタートボタンは、押すだけでソフトを起動でさ 
ます。 


ワンタッチスタートボタンと機能 


ワンタッチスタートボタン 
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ボタン 

説明 

マイチヨイス※ 

自分び登録したソフトを起動 
します。 

インターネット 

「Internet Explorer 」 を起動 
します。 

ソフト 

「ソフト&サポートナビゲー 
ター」を起動します。 


※はじめて【マイチヨイス】を巧したとさに、にイチヨイス】にどのソ 
フトを登録するか還択します。 


ワンタッチスタートボタンの設定を変更する 


r スタート」 - r すべてのプ□グラム」 - r ワンタッチスタートボ 
タンの設定」 - r ワンタッチスタートボタンの設定」をクリッ 
クして起動する「ワンタッチスタートボタンの設定」で、ワ 
ンタッチスタートボタンで起動するソフトを変更すること 
びでさます。 


@き•招； 

ワンタッチスタートボタンの設定を 

► 「スタート」 - r すべてのプ□グラ 
ム」 - r ワンタッチスタートボタン 
の設定」 - r ワンタッチスタートボ 
タンの設定ヘルプ」 


























































































































音量の調節 


I 音量の調節 _ 

パソコンの音び大きずざたり、ルさすざたりすると感じると 
さは、 キーボードや ディスプレイで スピーカの 音量を調節ず 
ることびでさます。 


キーボードか6音量を調節する 


【音量】の一を押ずと、音びルさ < なります。 

【音量】の+を押すと、音び大さ <な0ます。 

【消音】を押ずと音声のオン/オフび切り換え5れまず。画面 
ち下の通知領域に田が表示されているとさは音声び消え、の 


1 

キーボードか6音量を変更すると 
去、起動しているソフトによっては、 
音量の表示び変わ5ない場合びあり 


び表示されているとさは音声び聞こえます。 ます。 


消音 -音量+ 



◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎◎ 
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音量の調節 


イスプレイから音量を調節する 


液晶ディスプレイセツトモデルの場合、ディスプレイか5音 
量を調節でさます。詳しくは、さディスプレイに添付のマニュ 
アルをご覧 < ださい。 

• F23W1A(W) 

音量はディスプレイの SELECT ボタンか5調節します。 



• FigW1A(S) 

音量はディスプレイの+、ーボタンで調節します。 


基本機能 
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画面の明るさの調節 


|]1面の明るさの調節 


液晶ディスフレイセットモデルの場合、画面び明るずざたり、 
暗すざたりすると感じたときは、ディスプレイか5輝度個面 
の明るさ）を調節できます。輝固ま、ディスプレイの SELECT 
ボタンか5調節します。詳しくはさデイスプレイに添付のマ 
ニュアルをご覧 < ださい。 

• F23W1A(W) 



西!教 g ] 

-液晶ディスプレイセットモデル 
の場合、 ECO ボタンを巧して電源 
プランび 「 ECO 」 に設定されると、 
セットのディスプレイの輝度び自 
動的に已日％に下がります。 

-ディスプレイのボタンで調節し 
た輝度は、パソコンを再起動した 
り、省電力状態から復帰すると、 
に C 日モード設定ツール」の電源 
プランで設定されている輝度に 
戻ります。 

-パソコンを使用しないでしば6 
くすると、画面は自動的に暗くな 
ります。 

液晶ディスプレイセットモデルの 
ディスプレイ似外の場を、接続して 
いるディスプレイによって輝度を調 
節でさる場含と、でさない場をがあ 
ります。 i 羊しくは、ディスプレイの 
マニュアルをご覧ください。 


♦ F19W1A(S) 


















































文字サイズの変更 


L 文字サイズの変更 


画面の文字びルさいとさなどに、文字やアイコンの大ささを 
変更でをます。 


r パソ6 く設定 J でを更する 


r パソ5く設定」は Windows の設定の変更をお手伝いするソ 
フトです。 

日]逛 ir ソフト S サポートナビゲータ ー j - r ソフトを採 
す J - rso 音/巧数をか百選ぶ J - r パソ百 < 設定 J の 
r ソフトを起動 J をク y ツクする 

r パソ5 く設定」び起動しまず。 


r 画面の表示を見やす < する J の r 設定画面へ J をク 
y ックする 


バソら < 巧ミででをること 


簡樂わまかせ a 走 

义キを大を < しをり、わすすめの 
技を1こできます。 


■而の*巧を A やすくする 


F 1 夕字やアイコン、マウスポイン 9- 
のサイズなどを g ちできます。 



マウス t 宙いやす < する 

〜ウリツウ方まやブプルウりツウの 
み.曲用などを！でをます。 


壁 K など tfS 走する 

' PH デスウトヴの e 巧やスウトン 
トバ-ををちでをます。 


晒入時の技まに R す 

わの t ツトアツブ直をの 
巧をこ g します。 



ま意事 W 

•設をを変更ずるとずぐに動作を巧設でま 
ますが，一部設定においては> 本ソフト 
ウェアをお了し再□ヴオンをに反映される 
ちのがあ0ます。 

♦設定困面上の团巧は案居のサイスとは夏 
なるちをがあ0ます. 

• r 画面のを示を見やすくする J - r 义字 
やアイコンの大きさ J で r 大 J を遇巧する 
と、ソフトウェアによっては正巧にを示で 
きないことがあ0まず。 

•を更した没をはをユーヴー甸こな巧され 
ます。 


[ 3 ] 巧みのサイズを選んでクリックする 

[ 4 ] r 終了 J をク y ックする 

[5] n 呆巧して按了 J をク y ックする 

[6] r ろすぐ□グオフ J をクリックする 


西!敎 g ] 

- r 標準 （10 


r 標準 （1 日0%)」外の文字を選 
択した場合、画面の一部が切れて 
表示されないことがあります。画 
面の大きさ（ウインドウサイズ) 
の変更や操作がでさな < なった 
場をは、文字サイズを小さく設定 
して < ださい。 

r パソ6 く設定」では、文字やアイ 
コンの大ささを変更するほかに、 
デスクトップの壁紙やスクリー 
ンセーノ（一の変更ちでさます。 
変更した設定をもとに戻すとさ 
は、 r パソ6く設定」のトップぺ一 
ジで r 購入時の設定に戻す」の r 設 
定画面へ」をク U ックし、表示さ 
れた画面で「戻す」をク U ックし 
てください。降の操作は、画面 
の指示にしたがってください。 


基本機能 
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文宇サイズの変更 


—ムボタンでを更する 


キーボード上部のズームボタンを使うと 、 Internet Explorer 
や Outlook 2日日7などズーム機能に对応しているソフトで、 
文字サイズを変更でさます。 


0000 


U luiuiuni mniuni omuoo 



JDDIDIDIDiaiaiDDDDL 

iLJi □ 山 I 山 ilSSTBoui 山 lljli 

~~DQIpnimopppna 


nn 


匿 u 冒世 


□ 


ズームボタンについてのを意や、動 
作するソフトについて 
一 r キーボード上部のボタンなど」 
►够 r ソフト&ヴポートナビゲー 
夕一」►検索番号93040040 
で検索 
















































L メモ y — 力ード 


メモリーカード 


使用でをるメモリーカードの種類 


7メディア対応力ードス□ットモデルでは、次のメモリー 
力一 ドを使用することびでさます。 


SD メモリーカード 
SDXC メモ U - 力ード 
メモリースティック 
スマー トメディア 
マイク□ドライブ 


SDHC メモ U - 力ード 
マルチメディアカード 
メモリースティック PRO 
xD - ピクチャーカード 
コンパクトフラッシュ 


旧□メモ U - 力ード」/ — 
rSDHC メモリーカード」/ 
rSDXC メモリーカード」/ 
「乃レチメディアカード」 

ス□ット 

メディアアクセスランプ- 


「 xD - ピクチャーカード」/ ■ 
「スマートメディア」ス□ット 




^=LJ - 


- r メモ U - スティック」/ 
「メモ U - スティック PRO 」 
ス□ット 

- r コンパクトフラッシュ」/ 
「マイク□ドライブ」 

ス□ット 


市販のアダプタび化要なメモリーカード 


min 旧 D 力ード、 microSD 力ード、メモリースティックデュ 
才、メモリースティックマイク aWS ) は必ず市販のアダプ 
夕にセツトしてか5、ス□ットに差し込んでください。 


min 芭 D 力ードアダプタ 


min 芭□力ード 


micros □力ードアダプタ micros □力ード 


メモ U — スティックデュオアダプタ メモ U - スティックデュオ 


□ 


メモ U - スティックマイク □( M 2) アダプタ メモ U - スティックマイク □( M 2) 


^参照） 


メモ U —カードやアダプタの形状、 
を意事項などの詳細について 
一ディア対応力ードス□ット」 
►骇 r ソフト&ヴ ポー トナ ビゲー 
夕一」►検索番号91010120 
で検索 


(Eio 


必ずアダプタにセツトしてか5 
使用してください。市販のアダプ 
夕を使用せずそのままメモリー 
ス□ツトに差し込むとメモリー 
カードが取り出せなくなります。 
各メモリーカードの説明書もあ 
わせてご覧になり、ま意事項を確 
認してか6使用してください。 


基本機能 
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メモ u - 力ード 


メモリーカードを使用するとをのを意 


メモリーカードの取り扱い上のま意については、添付の『ま 
全にお使いいただくために』を参照し、あ5かじめ確認し 
て < ださい。 

N E C では市販のメモリーカードに関する動作保証やヴ 
ポートはおこなっていません。販売元にお問い合わせく 
ださい。 

メモリーカードの説明書などをよく読んでか5使用してく 
ださい。 


メモ！ J —力ードをセツトする 


1本体前面のカバーを開ける 

本体前面カバーを左側か5手前に引いて開けて < だ 
さい。 



(Cio 

-メモリーカードには表面と裏面 
があります。またス□ットへ差 
し込む方向がミ夫まっています。 
間違った向走で無理に差し込む 
と、カードやス□ットが破損する 
ことびあります。 i 羊しくは、メモ 
リーカードの説明書をご覧くだ 
さい。 

-メモリーカードは誤った操作方 
法で取り扱わないで < ださい。 
誤った操作によってパソコンが 
故障した際は、有償での<度理とな 
る場含がありますのでご注意く 
ださい。 


21 メモリーカードを是し込む向をを確認する 

メモリーカードはそれぞれ次の図の向さで差し込んで 
<ださい。 



S □メモ U — カード メモリースティック xD - ピクチャーカード 

SDHC メモ U - 力ード メモ U - スティック PRO 

SDXC メモリーカード 
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メモリーカード 


を]巧応ス□ットにしつかり是し込む 

例は SD メモリーカードの場合です。表面を左側に向け 
て差し込んでください。 



メモリーカードを取り出す 


メモ U - 力ードを取り出す場合は、まずメディアアクセスラ 
ンプを確認してください。 


1メディアアクセスランプを巧認する 

「スタート」 - r コンピューター」をク U ックし、メモリー 
力一 ドび入っているドライブアイコンをちクリックし 
て < ださい。 

表示されるメニューで r 取り出し」を選択し、ランプの 
消灯を確認して < ださい。 


(TjO 

メディアアクセスランプ点灯中は、 
メモリーカードを取り出さないでく 
ださい。故障やデータの不具をの原 
因になります。 

® 参照） 

；><ディアアクセスランプについて 
► r 使用でさる;>< モリーカードの種 
類」 （ P .7 己） 


2 メモリーカードをまっすぐに引を巧く 

























































































ディスク （ DVD / CD など) 


L ディスク ( DVD / CD など) 


ディスクをセットする 


1ディスクトレイイジエクトボタンを巧し、ディス 
クトレイを出す 

ディスクトレイ 



- CD や DVD などの取り扱い上の注 
意については、添付の『ま全にお 
使いいただくために』を参照し、 
あ5かじめ確認してください。ま 
た、すべての CD や DVD の動作を 
f 呆 IE することはで重ません。 

-ブルーレイディスクドライブモ 
デルで使用でさるブルーレイ 
ディスクも、 CD や DVD と同じよ 
ラに扱います。 

-ディスクトレイは、パソコンの電 
源が入っているとさのみ出すこ 
とがでさます。 

- DVD / CD ドライブ巧のレンズに 
は細れないでください。 


ディスクトレイが出てをます。 


2ディスクをセットする 



(Xio 

- 12 cm のディスクが利用でさ 
ます。 

- 8 cm のディスクは利用で量ま 
せん。 

-星型や名刺型などの円形ではな 
い異形ディスクや、規格外に容量 
の大きな書き込みディスクなど 
は利用でさません。 


® 参照） 

使用でをるディスクやデータ形式に 
ついて 

一「プルーレイディスク/ DVD/CD 
ドライプ」 

► #1■ソフト&ヴポートナビゲー 
夕一」►検索番号93070010 
で検索 


























































ディスク （ DVD / CD など) 


ディスクトレイ前面を巧して、ディスクトレイを 
収納する 



ディスクを取0出す 


ディスクトレイイジエクトボタンを巧す 

ディスクトレイび出てをまず。 

ディスクを取り出す 



ディスクトレイ前面を巧して、ディスクトレイを 
もとの位置に房す 


-ディスクトレイは、パソコンの電 
源が入っているときのみ出すこ 
とびできます。 

- DVD / CD ドライブ巧のレンズに 
は細れないでください。 


基本機能 
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ディスク （ DVD / CD など) 


CPRM のヴポートに関する画面び表示 
をれた6 


DVD / CD ドライブにディスクを入れた直後に次の画面び表 
示された場合は、 rOK 」 をクリックして ! "Corel WinDVD 」、 
[■Corel WinDVD AVCJ またはに〇の1 WinDVD BDJ を起 
動し、 CPRM コンテンツを再生ずるためのデバイス鍵をダウ 
ン□ー ドして<ださい。 


(Xna 

- CPRM は DVD などに採用されて 
いる著作権保護機能です。この機 
能を含んだデータが録画された 
DVD を視聴するためには、デバ 
イス鍵をダウン□ー ドする必要 
があります。 

- CPRM Pack のダウン□-ドを 
するには、インターネットに接続 
する必要があります。 


Corel WinDVD 


このディスクじは CPRM き巧罹な話のかかったタイトルが含まれていま才。 

[〇<1を巧す J：、]- レルのウIブサイトに巧椅します。ここで所定のキ括きを巧い、 

タウン日ードしたフ□ジラムを実巧することで、 CPRM き。巧な話タイいレが巧をできる 
よう成ります。 

[キ似むりを巧すと、 CPRM き巧宿な話のかかっていないタイトルのみを再ちします。 


Iキザン亡ルに）I 


1#1■ソフト S サポートナピゲータ ーj-r ソフト 
を探す J-rsO 音/巧数字か百選ぶ J-rCorel 
WinDVDJ、HDorel WinDVD AVCJ または 
[Corel WinDVD BDJ の [ ソフトを起動 J をク 
y ックする 
ソフトび起動しまず。 


2 メイン画面でちクリックし、表示をれたメニユ ー 
か百 rCPRM Pack をダウン□-ド J をクリック 
する 

自動的口 ntemet Explorer び起動し、登録画面び表示 
されます。 



贷> 歎！] 

- Corel オンライン登録ぺージに 
ユーヴー 登録をおこなっていな 
い場をは、 r 登録」をク U ックし登 
録をおこなってください。 

■ DVD / CD ドライブに CPRM コ 
ンテンツの含まれるディスクを 
セットして表示された画面で 
「0 K 」 をク U ックしてち、登録画 
面び表示されます。 


Corel オンライン登録ぺージ にユー ザー登録をおこなつ 
た電モメールアドレスとパスワードを入力して「ヴィン 
イン」をク U ックします。 
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ディスク （ DVD / CD など) 


雨 [DownloadNowJ をクリックして、 CPRM 
Pack をダウン□-ドする 

(3] ソフトを按了する 

[|]ダウン□-ドした CPRM.exe を起動する 

インス I ルび開始されます。画面の指示にしたびい操 
作してください。 

R [Pack is successfully installedj と表示さ 
れた百、 roKj をクリックする 


7 に〇巧 1 WinDVDJ 、 に〇巧 1 WinDVD AVCJ ま 
たはに Orel WinDVD BDJ を起動し、 CPRM コ 
ンテンツをさむディスクをセツトする 


8 r ユーザーアカウント制御 J 画面び表示をれた5、 
画面の表示を見なびら操作する 


に Orel WinDVD 」、 に orel WinDVD AVC 」 または 
[■Corel WinDVD 己 D 」 び再起動され、再生び始まります。 


ディスクび取り出せな<なつたとまは 


この方法でディスクを取り出す前に、『トラブルの予防と解 
ミ夫』第3章の「その他のトラブルびおさたとさ」- 「 DVD / CD ド 
ライブか5ディスクを取り出せな<なった」をご覧になり、 
ディスクび取り出せないか試してください。 


毎 !# ig ] 

バソコンの電源び入っていないと、 
ディスクトレイイジェクトボタンを 
巧してちディスクは出てをません。 


パソコンの電源び入っているにもかかね5ずディスクトレイ 
び出てこなくなつた場合は、次の操作でデイスクを取り出し 
て < ださい。 


A 注意 


〇 ベ ー J \-ク y ップを巧ラと定は、 ぺ 一 J \-ク y ップ 
のとびった部分で指を切った日しないよ5に、ま 意 
して作業してください。 

V_ y 

















ディスク （ DVD / CD など) 


[ T ] パソコン本体の電源を切る 

太をび 1.3 mm 程度、まっすぐな部分の長をび 
45 mm 程度(指でつまむ部分を除く）の針をを用意 
する 


@参•招； 

電源の切り方について 
► r 電源の切り方」 （ P . 巳 4) 


大きめのペーパークリップを伸ばして作ることびでさ 
ます。 


[ 3 ] 正しい手順でルーフカパーをかす 

[4] ディスクトレイの下の直径 2 mm 程度の巧に、手順 
2で作った針をを差し込み、強<押し込む 


^き照； 

ルーフカバーの かし方について 
►第巳章の r 本体の開け方と閉め方」 
( P .8 日） 



ディスクトレイび已〜1已 mm ほど飛び出します。 

日 I ディスクトレイを手前に引を出し、ディスクを取 
日出す 



このあたりを軽く指で 
つまむよ5にして、詩 
州こ引き出す 


6ディスクトレイの前面を、ディスクトレイびちと 
どお日に収納をれるまで巧し込む 



7 正しい手順でルーフカパーを取り付ける 


® きぉ； 

ルーフカバーの 取り付け方について 
►第已章の r 本体の開け方と閉め方」 
( P .86) 
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パソコンに取り付ける 



この章では、パソコンにし巧いろな機器を取り付けるため 
のコネクタについてや、内部に新しい部品を取り付けたり 
ずるち法を説明しまず。 

パソコン内部に部品を取り付けるときは、内部のほかの部 
品を傷つけたりしないよう、説0月をよく読んでか5作業し 
てください。 


周辺機器を取り付ける . 84 

本体の開けちと閉めち . 86 


PCI ボード / PCI Express ボード 
メモ U . 


90 

95 


基本編 
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周辺機器を取り付ける 


I 周巧機器を取り付ける 

ここではこのパソコンに取り付け5れる周辺機器や取り付け 
るためのコネクタの位置などについて説明します。具体的な 
取り付けの手順やま意については、さ周辺機器のマニュアル 
や r ソフト&ヴポートナビゲーター」をご覧 < ださい。 


取0付ける周辺機器と使用するコネクタ 


取り付け5れる機器 

使用するコネクタ 

フリンタ、イメージス 
キャナ、 US 己マウス、 
US 己メモ U - など 

US 日コネクタ 
一 rus 己コネクタ」 

►够 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号日101001 □ 
で検索 

H DM 1規格に対応した 
テレビやか部ディスフ 
レィ* 

• HDMI コネクタ 
一 「 HDMI コネクタ」 

►够 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号910102已〇 
で検索 

• HDMI コネクタ/ DVI - I コネクタ 
一 r 別のディスプレイと連携させる」 

►够 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号日3180080 
で検索 

SD メモ U - 力ード、メ 
モリースティック、 xD - 
ピクチャーカード、コン 
パクトフラッシュ、マイ 
ク□ドライブ、スマート 
メディア* 

7メディア対応力ードス□ット 
一「7メディア対応力ードス□ット」 

►够 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号日1010120 
で検索 

マイク□フオン 

マイク入力端子 
一 r マイク入力端子」 

►が r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号日1010190 
で検索 

へッドフオン、才ーディ 
才入力のある AV 機器 

音声入力端子/音声出力端子 
- r 音声出力/入力端子/へッドフォン端子」 

►嫁 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号日1010170 
で検索 


※搭載モデルのみ 
















本巧前面 


周辺機器を取り付ける 



本巧背面 



:7メディア対応カードス□ットモデルのみ 
《2 :GeFDrce GT 220を搭載しているモデルのみ 
》3 :USB 3.0対応コネクタボードを搭載しているモデルのみ 


パソ n ンに取り付ける I 


85 




















































































本体の開け方と閉めち 


I 本化の開け方と閉め方 

メモリを増設したり、 PC I ボードをパソコンに組み込むとき 
には、本体のルーフカバー(本体をおおっているカバー)をが 
す作業び必要になりまず。 


ルーフカバーのかし方 


(T] 本体と、プリンタなど周辺機器の電源を切る 
(2] 本化の電源コードをコンセントか百巧く 


[3] 本体に接続されているケーブルをすべて取り外す 

3] 本体のを側面(正面か百見てを側）を上に向けて静 
かに検に脚し、底面のスタビライザびはみ出るよ 
ラに机の端などに置< 



(Xe^ 

ここで取り外したケーブルは、メモ 
リや PCI ボードを増設し、 ルーフカ 
バーを取り付けた後で、もとどおり 
に接続することになります。外す前 
に、どのコネクタにどのケーブルび 
接続されているのかを確認してお走 
ましよつ。 

毎> が] 

本体を横に倒すとさは、本体を安定 
させるために、また机や テーブルな 
どを傷つけたりしないよラに、下に 
厚手の紙や巧などを敷いておくこと 
をおずずめします。 
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本体の開け方と閉めち 


スタビライザを取り外す 



本体背面のレバーを内側方向にず百す 

カチッと音びして□ックびがれる 
まで内側方向にず5す 



[71 ルーフカパーを次の回のよ5にかし前にず百す 



(tua 

スタビライザを落下させないよラ、 
スタビライザを手に持って取りがし 
て < ださい。 


(Xna 

ルーフカバーを取り外すときは、 
DVD / CD ドライブのカバーを引つ 
弓長5ないでください。カバーが破損 
することがあります。 


パソ n ンに取り付ける I 
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本体の開け方と閉めち 


8そのままゆつ<り上方向に持ち上げて取り外す 



ルーフカパーの取り付け方 


[ T ) ルーフカパーの巧端を、巧の回の点線の位置に合 
わせるよ5にして下ろす 



-機器の取り付けが終わり、カバー 
をもとどおりに取り付けるとを 
は、がすときと逆の順番で作業を 
進めてください。 

-内部のケーブルや部品をひっか 
けた0、はさんだりしないよラに 
気をつけてください。 

- DVD / CD ドライブのカバーを巧 
したりしないでください。カバー 
が破損することがありまず。 


(2] ルーフカパーを本体背面側にスライドをせる 









































本体の開け方と閉めち 


本体背面のレバーを州則方向にず百して固定する 

カチッと音びして□ックされる 
までか側方向にず5す 



スタビライザをちとどおりに取り付ける 


[|] r ルーフカパーのかし方 J の手順2〜3で取り外し 
たケーブルをもとどおりに取り付ける 


^参照] 

スタビライヴの取り付けについて 
►第1章の r スタビライヴ(台座）を 
取り付ける」山. 7) 

) 

ルーフカバーの外し方について 
► r ルーフカバーの外し方」 （ P .8 日） 


パソ n ンに取り付ける I 
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PCI ボード / PCI Express ボード 



PCI ス □ ット /PCI Express ス□ットに 
ごいて 


このパソコンには、 PCI ス□ツトと PCI Express(x1) ス□ツ 
K PCI Express(x 1 6) ス□ットがあります。 



PCI Express(xi 巨 ) ス□ツト 
PCI Express ( xi ) ス□ツト 
PCI ス□ツト 


PCI Express ス □ット 

PCI Express(xl 己）ス □ッ トにはハーフサイズ 
(Low Pro 川 e) の PCI Express(x 1 日対応）ボードを、 
PCI Express(x 1 ) ス □ット には、ハーフサイズ (Low 
Profile) の PCI Express(x1 対応)ボードをそれぞれ取り 
付けることびでさます。 

取り付け5れるボードの寸法は次のとおりです。 


djo 

- GeForce GT 220を搭載して 
いるモデルでは 、 PCI Express 
( XI 6) ス□ットに GeForce GT 
220があ6かじめ取り付けられ 
ています。 

- USB 3.0対応コネクタボードを 
搭載しているモデルでは 、 PCI 
Express(x 1 ) ス□ットに USB 
3.0巧麻コネクタボードがあ6か 
じめ取り付け5れています。 

-フルサイズの PCI ボードと PCI 
Express ( xl 対応)ボード 、 PCI 
Express ( xl 6対応)ボードは取 
り付け5れません。 

- SSD を搭載しているモデルでは、 
PCI ス□ット下段にあ6かじめ 
SSD が取り付け6れています。 

• A — フサイズ (Low Profile ) の 
ボードであっても、特殊な形状の 
ボードは取0付け6れないこと 
があります。 



♦かおマる 

®:167.7mmUrF (§):6 狂 gmmUTF ◎:已己. 2mm しソ下 

♦厚さ 

◎: 14 .已 mm (表面の部品の高さ） 

© :吕 .7mm (裏面(八ンダ面)の部品の高さ） 

©:1.己 mm 堪板の厚さ） 
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PCI ボード / PCI Express ボード 


PCI ス □ット 

PCI ス□ッ ト には、ハーフサイズ (Low Profile ) の PCI ボー 
ドを取り付けることびでさます。 

取り付け5れるボードの寸法は次のとおりです。 





1 1 



f 

を 

1 


1 

111111111111111111111111111111111 


•かおマる 

@:1己 7.7 mm じ(下己4.已 mm じ(下◎:已己. 2 mm じ(下 

♦厚さ 

◎: 14.已 mm (表面の部品の高さ） 

彩: 2.7 mm (裏面(ハンダ面)の部品の高さ） 

©:1.6 mm 湛板の厚さ） 


パソ n ンに取り付ける I 
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PCI ボード / PCI Express ボード 


PCI ボード / PCI Express ボードの取 0 
付けと取 0 かし 


PCI ボード / PCI Express ボードの取り付け/取りかしには、 
プラスドライバーび必要です。あ5かじめ用意しておいてく 
ださい。 


(Xna 

標準で PCI ボード / PCI Express 
ボードが取り付け5れているモデル 
では、取り付けられている PCI ボー 
ド / PCI Express ボードを取0外 
して別の PCI ボード / PCI Express 
ボードを取り付けた場をは、サポー 
卜の対象外になります。 


PCI ボード / PCI Express ボードの取 0 
付け方 


^ /V * 、 ■ ■ ■ 、 

/!\江后、 

〇 ♦本体の金具を取日 M ずと宝は、手順にしたびって 
ゆっ<日と引さないて<ださい。 

指をぶつけたり、切ったりするおそれがあります。 

© • PCI ボード / PCI Express ボードを是し込むと 
をは、苗い力び化要になることびあ0まずので指 
をぶつけた0、切った日しないよラに、ま意して 
作業して < ださい。 

V_ J 


-机やテーブルを傷つけたりしないよラ、下に厚手の紙や巧 
などを敷いてお< ことをおすすめします。 

-パソコン内部や PCI ボード / PCI Express ボードは静電気 
に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で巧ラと 
破損の原因になりまず。 PCI ボード / PCI Express ボード 
に触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど、身近な金 
属に手を触れ、静電気を取り除いてください。 

市販の PCI ボード / PCI Express ボードを取り付けるときに 
は、必ず PCI ボード / PCI Express ボードに添付のマニユア 
ルちご覧 < ださい。 


1パソコンの電源を切る 


2アルミサッシやドアのノブなど身近なを属に触れ 
て、静電気を取り除< 
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PCI ボード / PCI Express ボード 


正しい手順で本体の ルーフカパーを かす 


巧いているス□ットのネジをかし、ス□ットカパ- 
を取り外す 



PCI ボ ー H/PCI Express ボ ー H をス□ットに是 
し込み、かしたネジで取り付ける 



@参•招； 

ルーフカバーの取り外し方について 
► r 本体の開け方と閉め方」 （ P .8 日） 

(Xio 

電源 コードやディスプレイのケープ 
ルなど、本体に接続されているケー 
ブルは本体か6すべて取り外してく 
ださい。 


远> 歎！] 

ス□ットカバーは、ここで取り付け 
たボードを取り外さないかざり、不 
要になりますが、なくさないよラに 
大切に保管してください。 


djo 

PCI ボード / PCI Express ボードを 
持つときは、ボード上の部品やツメ 
(端子)部品に触れないよラにま意し 
て < ださい。 


パソ n ンに取り付ける I 
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PCI ボード / PCI Express ボード 


PCI Express ( xl 己)ボードを取り付ける場合には、抜 
け防止□ック機構をスライドさせて、ボードを固定して 
<ださい。 



([Jo 

巧け防止 □ ック機構で固定できない 
ボードちあ0まず。 


6正しい手順で本体のルーフカパーを取り付ける 


PCI ボード/ PCI Express ボードの取0 
がし方 


@参照； 

ルーフカバーの 取り付け方について 
► r 本体の開け方と閉め方」 （ P .8 日） 


PCI ボード / PCI Express ボードの取り外し方は、 PCI ボード/ 
PCI Express ボードの取り付け手順と逆の手順でおこなって 
<ださい。 


A 注意 


〇 標準で取りけけ6れている PCI Express ( xi 6) 
ボードは、巧け防止ロック機構でスロットに固定 
されている場合びあ0まず。お巧に取そ5と 
ずると、本巧または PCI Express ( xi 6、1 t-F 
のお損の原因にな日まず。 





J 
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メモリ 


メモ IJ 


より大さな容量のメモリをパソコンの内部に取り付けること 
で、ソフトを同時に起動したり、大きなデータを扱う際、より 
高速に処理することびでさるよラになります。 



►増やしたメモ U 容量を確認ずる （ P . 102) 


メモ U 容量を確認する 


次の手順でお使いのモデルのメモリ容量を確認できます。 
メモリをどれぐ！5い増やせるかの参考にしてください。 


[■スタート j - r コント□ールパネル j - r システムと 
セキュリティ j - r システム J をクリックする 

表示された画面の r 実装メモリ （ RAM )」 を確認してくだ 
さし、。 


@mm) 

このパソコンでは最大1日 G バイト 
または 8 G バイトの;><モリを搭載巧 
能ですが、 PCI デバイスなどの;><モ 
U 領域を確保するために、すべての 
領域を使用することはでをません。 
また、装置構成によってご利用可能 
な;>< モリ容量は異なります。 


每> 歎!] 

分モリ容量は実際よりかな < 表示さ 
れる場含びありますが、故障ではあ 
りません。 


パソ n ンに取り付ける I 
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メモリ 


メモ u ス□ットを確認する 


このパソコンのメモリス□ットは、 PC - VL 7 已 OAS および 
VALUESTAR G タイプ L ( s ) に4つ、 PC - VL 3 已 OAS 、 PC - 
VL 1 已 OAS および VALUESTAR G タイプ L ( e ) に吕つ用意さ 
れていまず。ここではメモリス□ットび4つ用意されている 
PC - VL 7 已 OAS および VALUESTAR G タイプ L ( s ) の場合で 
説明しまず。 

参このパソコンのメモ！ J ス□ツトについて 

このパソコンはデュアルチャネルに対応しています。 

次の図に示すとおりチャネル A とチャネル B の組み合わせ 
でデュアルチャネルとして動作します。 


-チヤネル A 


-チヤネル B 


CPU 側 



♦ メモリス□ットへの取 D 付けについて 

ここでは、ご購入時に吕 G バイトのメモリび4枚取り付け5 
れている場合を例として、増設メモリをメモリス□ットへ 
取り付ける手順を説明します。 


"合計 8 G バイト 


この場合、ご購入時に付いているメモリを取り外してス 
□ットを空け、より大きな容量の増設メモリを取り付けな 
おすことでメモリを増やします。 

例:メモリを1百 G バイト(最大)に増やす場合 

4 G バイトのメモリを各ス□ットに取り付けます。 


CPU 側 


2 G バイト（標準で付いているもの） 

A 2 

2 G バイト（標準で付いているちの） 

A 1 

2 G バイト（標準で付いているちの） 

B 2 

2 G バイト（標準で付いているちの） 

B 1 


CPU 側 


4 G バイト（別途ご購入されたもの） 

A 2 

4 G バイト（別途ご購入されたもの） 

A 1 

4 G バイト（別途ご購入されたもの） 

B 2 

4 G バイト（別途ご購入されたもの） 

B 1 


—合計1日 G バイト 


] 

デュアルチャネルとは、同容量の2 

枚の><モリに同時にアクセスするこ 

とで、六モ U のデータ転送性能を高 

速化する技術のことです。 

(Cua 

-メモリを取り付ける際のメモリス 
□ットの優先順位は A 1—► B 1—► 
A 2 一 B 2 です。 

- PC - V し3已 OAS 、 PC - VL 1 已 OAS 
および VALUESTAR G タイプ L 
( e ) には A 2、 B 2 のス□ットはあ 
りません。 


-デュアルチャネルメモリの性能を 
最大限に引さ出すために、それぞ 
れのチャネルに同容量のメモリ 
を搭載する必要があります。チャ 
ネルごとに異なる容量のメモリを 
搭載している場合でち動作します 
が、一部のソフトでは十分な性能 
が出ない場合びあるため、動作保 
証しておりません。増設時は、そ 
れぞれのチャネルが同容量になる 
ように増設することをおすすめし 
ます。 

-最大 16 G バイトの容量までメモリ 
を搭載した場を、 8 G バイトずつの 
デュアルチャネルで動作します。 





































メモリ 


このパソコンで使えるメモリ 


次のタイプの増設メモリ（別売)をおすすめします。 


型名 

メモ U 容量 

PC - AC - ME 049 C 

4 G バイト 

PC - AC - ME 0 己 1 C 

吕 G バイト 


( DDR 3 SDRAM / DIMM 、 PC 3-1 0600タイプ） 


メモリを取り扱うとまのごミち意 


メモリは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯び 
た状態で扱ラと破損する原因になりますので、アル5ヴッ 
シやドアのノブなど身近な金属に触れて静電気を取り除い 
て < ださい。 

メモリは、大変壊れやすい部品です。メモリを取りかした 
際は、大切に保管してください。再セットアッフをおこな 
うときに必要となる場合びありまず。 


メモリを取りかす 


m 本体の ルーフカパー をかす 
巧の回の位置のネジをかす 



(Xna 

-ちのタイプがの増設メモリに 
は、このパソコンで使えないもの 
があります。ご購入前に確認して 
<ださい。 

- NEC では市販の増設メモリに関 
する動作保証やサポートはおこ 
なっていません。販売元にお問い 
合わせください。 


® 参照） 

ルーフカバーの 取0外し方について 
► r 本体の開け方と閉め方」 （ P .8 日） 


毎>歎§ 


イラストは実際の製品と異なること 
びお0ます。 
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メモリ 


3 DVD / CD ドライブを本体前面側にスライドをせる 



次の図を参考に、メモリス□ットび上か5見える位置ま 
でスライドさせて< ださい。 



4 メモリス□ットの位置を巧認する 



98 
































































































































































メモリ 


A 1または A 2 のメモリス□ットか5メモリを取り 
かすとをには 、 PCI Express ( xl 已巧応)ボー 
ドを取り外す （PCI Express ( xi 百が応）ボード 
び取り付け百れている場合のみ） 



PCI Express 
( X 16対応)ボード 


メモリス□ットの両側のフックをか側に開を、 
メモリを引を巧く 

メモリはゆっくりとを直に弓 I き抜いてください。 



メモリを取りかすとまに PCI Express ( xi 百が 
応)ボードを取りかした場合にはもとどおりに取り 
付ける 


@参•招； 

PCI Express ボードの取0がし方 
につし)て 

「 PCI ボード / PCI Express ボードの 
取り付けと取りかし」 （ P .92) 


(Xe^ 

フックを開走すぎて破損しないよラ 
に気を付けてください。 


® 参•嗎） 

PCI Express ボ ー K の取0付け方 
について 

「 PCI ボード / PCI Express ボードの 
取り付けと取り外し」 （ P .92) 


パソ n ンに取り付ける I 
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メモリ 


を] DVD / CD ドライブを本体背面側にスライドさせる 

DVD ドライブ側面のネジ巧び見える位置までスライド 
させて < ださい。 



スライドさせる 


9巧の回の位置で、かしたネジ2本を取り付ける 



[0] 本体のルーフカパーを取り付ける 


^き•喝； 

ルーフカバーの 取り付け方について 
► r 本体の開け方と閉め方」 （ P .8 日） 
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メモリ 


メモリを取り付ける 


A 注意 


〇 


RAM ボードを是し込むとまは、挂い力び必要になる 
ことびあ日まずので指をぶつけた日、切った日しない 
よ5に、ま意して作業してください。 


r メモリを取り外す J の手順1〜5をおこない、 
メモリス□ットを確認して取り付けびでをるよ 
5にする 

メモ y ス□ツトの両側のフックをか側に開く 



メモリとメモリス□ットのミゾを合わせる 

メモリの端子部分の切り欠さとメモリス □ット のミゾ 
の区切れ目を合わせ、ま直に軽 < 差し込んで < ださい。 


切り欠さ® 



メモリをメモリス□ットに巧まで是し込む 

そのままを直方向に力を加え押し込んでください。 


唾>敎§ 


イラストは実際の製品と異なること 
びお0ます。 


(£gm 

-メモリの端子部分の切り欠きと 
メモリス□ットの S ゾの区切れ 
目がをっていないと差し込むこ 
とがでさません。無理に取り付け 
よラとすると、メモリス□ットや 
メモリび破損する原因になりま 
すのでミち意してください。 

-メモリの金属端子部分には手を 
触れないでください。接触不良な 
ど、故障の原因になります。 


(Xe^ 

しっかり差し込んでおかないと、故 
障の原因になります。 


パソ n ンに取り付ける I 
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メモリ 


5 メモリびメモリス□ットにロックをれたことを巧 
認する 

正しく□ックされている場合は、メモリス□ット両側の 
フックびメモ U の切り欠さにかかっています。フックび 
かかっていない場合には、指でフックを切り欠さに引つ 
かけて < ださい。 


切 D 欠さ® 



6 r メモリを取り外す J の手順7〜10をおこな5 


増やしたメモリ容量を確認する 


パソコンの電源を入れ、メモリを増やす前に確認したときと 
同様の手順で、メモ U 容量び増えているか確認でさます。 

• ま示されたメモ！ J 容量び増えていなかつた場合 

次のことを確認してください。 

-正しく取り付け5れているか？ 

-このパソコンで使えるメモリを取り付けているか？ 


指で□ックさせる場合には、強い力 
は不要です。ラま<□ックできない 
ときは、無理に押し込まずに、メモ 
リを差しなおしてください。 


^参照） 

メモリ容量を確認する 
► レ<モリ容量を確認する」 （ P .9 已） 

(TJo 

メモリを増設した場を、初期化のた 
め、電源を入れてか6ディスプレイ 
の画面が表示されるまで時間がかか 
ることがあります。 

盛> が） 

実際に利用でさるメモリ容量は、取 
り付けたメモ U の総容量より少ない 
値になります。 


102 






























この章では、このパソコン特有の機能について説明してい 
まず。パソコンの設定び終わった6、説明を読んでパソコ 
ンをさ5に使いこなしてみましよう。 


HDMI コネクタ（テレビ出力） . 104 

複数のパソコンを使ラ . 106 
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HDMI コネクタ（テレビ出力) 


| hdmi コネクタ(テレビ出力) 


GeForce GT 220を搭載したモデルの 
場合 


本体背面にある HDMI コネクタ(出力）に、 HDMI 規格に準拠 
した液晶テレビなどを接続して、液晶テレビにパソコンの画 
面を表示でさます。 



•HDMI コネクタ 


F 23 W 1 A ( W ) の場合 


CCua 

-すべての HDMI 規格に準拠した機 
器との動作を保証するものでは 
ありません。 

- HDMI ケーブルは、別途市販のも 
のをお買いぷめください。 

- DVI - I コネクタと HDMI コネクタ 
は同時に使用することがでをま 
す。2台のディスプレイを接続す 
ることで、表示するディスプレ 
イを切り換えたり、吕台のディ 
スプレイを含ねせて1つの大き 
な画面として使ラことがでさま 
す。詳しくは、 r 別のディスプレ 
イと連携させる」 （# r ソフト&サ 
ポートナビゲーター」►検索番号 
93180080で検索)をご覧 <だ 
さい。 


液晶ディスプレイセツトモデルの F 23 W 1 A ( W ) では 、 HDMI 
コネクタ(入力）に HDMI 規格に準拠した A V 機器、ゲーム機お 
よびパソコンなどを接続して、映像をディスプレイに表示で 
さます。 


•パソコン接続時の巧応映像方式/解像度/音青入力 


映像方式 

1080 P / 72 Op 

解像度 

1 920 X 1 080、1 280 X 1 024、 
1280 X 720、1024 X 768、800 x 600 

音声入力 

2 chU :： PPCM (32 kHz / 44.1 kHz / 
48 kHz ) 


♦ AV 機器、ゲーム機を接続時の巧応映像方式/音青入力 


映像方式 

1080 P /1080 i / 720 P / 480 P / 48 Oi 

音声入力 

2 chU ニア PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 
48 kHz ) 


^参照） 

HDMI コネクタの接続方法について 
一 「HDMI コネクタ」 

►液晶テレビのマニュアルまたは 
が r ソフト& ヴポー トナビ ゲー 
夕一」 ►検索ま号91010吕已〇 
で検索 

唾> 参ち） 

ブルーレイディスクび再生できるモ 
デルでは、市販されている映画のよ 
ラに著作権保護されたブルーレイ 
ディスクの映像を外部ディスプレイ 
やテレビに表示するには、 HDMI コネ 
クタを使用する必要があります。 





































HDMI コネクタ（テレビ出力) 


I HDMI 入力と化の入力 (DVI、D-sub) の切り換えについて 

HDMI 入力と他の入力 ( DVI 、 D - sub ) を切り換える場合は、 
OSD び表示されていない状態で INPUT / RESET ボタンを 
押してください ( DVI 入力と D - sub 入力は、片方の映像信号 
びなくなると、自動でちラ片方に切り換わります)。 



♦省電力機能について 

HDM I 入力使用時に映像信号びない場合は、省電力機能は 
働きません。この場合は 「HDMI N 0 S に NAU の OSD び 
表示され、規則的に □ SD の表示び焼を付さ防止のために 
動さ回ります(ディスプレイの電源ランプは緑色に点灯)。 

VIDEO INPUT 


I GN AL 


唾 > 参ち j 

OSD とはオンスク U - ンディスプレ 
イの略で、バソコンやディスプレイ 
などを設定するとさに、 0 S とは別で 
ディスプレイ上に表おされる操作画 
面のことです。 


おすすめ機能 I 
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複数のパソコンを使ラ 


L 複数のパソコンを巧う 


このパソコンには、複数のパソコンでデータを共有する機能や、 
ネットワークを作ってほかのパソコンやオーディオ機器にある 
写真、映像、音楽を視聴する機能など、このパソコンをほかの 
パソコンと連携させて活用するための便利な機能び用意されて 
います。 


-r 複数のバソコンを便利に使 
ラ J 

►骇 r ソフト&ヴポートナビゲー 
夕一」 ►検索ま号 9102 巳010 
で検索 


ここでは、複数のパソコンを使ラ際に用意されている機能につ 
いて紹介しまず。 

詳しい内容については r ソフト&ヴポートナビゲーター」をご 
覧< ださい。 


機能 

使用するソフト 

機能の説明 

データや設定を 
移行する 

「ファイナルパソコン引越し3.0」 

データやパソコンの設定を、まと 
めて一度にほかのパソコンへ移行 
することびでさまず。 

データを同期- 
共有する 

「 FlyFolder 」 

複数のパソコンで、特定のフオル 
ダを常に同期をとるように設定 
すると、最新のデータを共有でさ 
ます。 

写真、映像、音楽 
コンテンツをや 
りとりする 

「ホームネットワークサーバー 
powered by DiXiM 」 

「ホームネットワークプレーヤー 
powered by DiXiM 」 

DLNA に対応したほかのパソコン 
との間で写真、映像、音楽コンテ 
ンツなどを相互に視聴することび 
でさます。 
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お手入れについて . 108 

アフターケアについて . 111 

パソコンの売却、処分、改造について . 113 
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お手入れについて 

I お手入れについて 


準備するらの 




お手入れをするとをのごを意 


シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないで 
ください。これ5の有機;'容剤を含む化学ぞラさんち使わな 
いでください。キーボードなどを傷め、故障の原因になり 
ます。 

水かめるま湯を含ませた巧は必ずよくしぼり、パソコン本 
体、キーボード、マウスの巧れをふさ取る際に水び入5ない 
よラ十分注意してください。 

水やめるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接 
かけないでください。故障の原因になります。 

お手入れの前に第4章の r 電源の切り方」 （ P .64) の手順で 
電源を切ってください。電源コードはコンセントか5抜い 
てください。電源を切5ずにお手入れを始めると、感電ず 
ることびあります。 
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お手入れについて 


パソコンる部の清掃のしかた 




r > 


r 

キーボード 


7 ウス 

やね5かい巧でふいて<ださ 


やわらかい巧でふいてくだ 

し、。ミちれがひどいときは、水 


さい。ミちれがひどいとを 

かめるま湯を巧に含ませ、よ 


は、水かめるま湯を巧に含 

くしぼってか5、ふを取って 


ませ、よくしぼってか5、 

<ださい。 


ふを取ってください。 

V J 


L _ J 


※ディスプレイのお状は.モデルによって異なりまず。 
































































お手入れについて 


通風孔のお手入れについて 

通風孔とは、パソコン内部の熱によってパソコンび故障した 
り誤作動したりすることを防ぐための換気□でず。ほこりび 
たまってしまラと通風孔の機能び低下し、パソコンの故障や 
誤作動などのトラブルの原因になる場合びあります。定期的 
にお手入れをしてください。 

本巧背面/を測面/上面 本巧底面 



お手入れの際は、掃除機などを使って本体の外側か5ほこり 
を取り除いてください。ほこりの付着びひどい場合には、八ケ 
や綿棒、使用済み歯ブラシなどを使って、ほこりをかさ出しな 
び5掃除機で吸引するときれいに掃除することびでをます。 
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アフターケアについて 


L アフターケアについて 


巧巧ヴービスについて 


保守ヴービスについては、 NEC サボート窓 0(1 21コンタク 
トセンター)にお問い合わせください。 

巧巧ヴービスに依巧するとをのごま意 


^参照1 

NEC ヴポート窓 del 21コンタクト 
センター)について 
►『トラブルの予防と解決』第已章 
の 「 NEC のヴポート窓□に電話す 
る」 


NEC ヴポート窓 nci 21コンタクトセンター)などにこのパ 
ソコンの修理を依頼する場合は、設定したパスワードを解除 
しておいて < ださい。 


消耗品とち寿命部品について 


このパソコンには、消耗品と有寿命部品び含まれています。 
安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品 
交換び必要になりまず。特に長期間連続して使用ずる場合に 
は、を全などの観点か5早期の部品交換び必要でず。 


種類 

内容説明 

該当品または部品 
(代表例） 

消牵毛品 

使用頻度や使用量により消耗 
の進行が異なります。お客様 
ご自身でご購入いたださ、交 
換していただくちのです。本 
体の保証期間内であってち有 
償になります。 

フ□ッピーディスク、 

CD - R 日 M ディスク、 
DVD - R 日 M ディスク、 

SD メモリーカード、 
メモリースティック、 
乾電池など 

有寿命 
部品 

使用頻度や経過時間、使用環 
境によって摩耗、劣化の進行 
に大壬な差が生じ、修理によ 
る再生がで壬なくなる部品で 
す。本体の保証期間内であっ 
てち部品代は有償になる場合 
があります。詳しくは 、 NEC 
サポート窓口 （121 コンタク 
トセンター)の修理受付窓□に 
ご相談ください。 

ディスプレイ、 

八ードディスクドライプ、 
DVD / CD ドライプ、 

^——卜、 

マウス、フアン 


《記載部品は代表例です。機種により構成部品び異なります。 
詳しくは、 r 仕様一覧」または 『VALUESTAR G シ U -ズを 
ご購入いただいたお客様へ』の r 仕様一覧」をご覧ください。 

















アフターケアについて 


消耗品やち寿命部品に関するごを意 

-有寿命部品の交換時期の目まは、1曰8時間のご使用で1年 
3己已曰として約已年です。上記期間はあくまでち目安であ 
り、上記期間中に故障しないことやお償修理をお約束ずる 
ちのではあ0ません。 

また、長時間連続使用などのご使用状態や、温湿度条件な 
どのご使用環境によっては早期に部品交換び必要となり、 
製品の保証期間内であってち有償となることびあります。 

-本製品の補修用性能部品の保有期間は、パソコン本体、才 
プシヨン製品については製造巧切後6年でず。 

24時間な上の連続使用について 

本製品は、24時間連続使用を前提とした設計になっており 
ません。24時間連続稼働した場合、標準保証の対象かとなり、 
製品保証期間内であってち有償修理となります。 
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パソコンの売却、処分、改造について 


| y た/コンの売却、処分、改造について 

パソコンを他人に売却、処分ずるとさの注意事項を説明しま 
す。また、パソコンの改造はおこなわないでください。 


このパソコンを売却するには 


ご使用済みパソコンの買い取りサービスをおこなつており 
ます。 

買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。ヴービ 
ス内容の詳細や最新情報については、次のホームページをご 
覧< ださい。 

http :// l 21 W 己 re . com / suppo け/ recyclesel / 


パソコンを譲渡する隐のごミち意 


パソコン内の八ードディスクには個人的に作成した情報が多 
く含まれています。第云者に情報が漏れないよラに、譲渡の 
際にはこれ！ 5 の情報を削除することをおすすめします。 


^参照） 

このパソコンの八ードディスクの 
データを消まする方法について 
► 『トラブルの予防と解測第4章の 
r 再セットアップディスクを使つ 
て再セットアップする」 -r 八ード 
ディスクのデータ消去」 


このパソコンを譲渡するには 


譲渡するお客様へ 

このパソコンを第云ちに譲渡(売却)する場合は、次の条件を 
満たす必要びありまず。 

1. 本体に添付されているすべてのちのを譲渡し、複製物を一 
切保持しないこと。 

2. さソフトウエアに添付されている「ソフトウエアのご使用 
条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと。 

3. 譲渡、移転び認め 5 れていないソフトウエアについては、 
削除した後譲渡すること(本体に添付されている「ソフト 
ウェア使用条件適用一覧」をご覧ください)。 


第=ちに譲;度(売却)ずる製品をお客 
様登録している場をは、 121 ware . 
com のマイぺージ ( http :// 121 ware , 
com / my /) の f 呆有商品情報で削除し 
て < ださい。 


譲渡をまけたお客様へ 

NEC パーソナル商品総合情報サイト n 吕 1 ware . com 」 
( http :// l 21 ware . com / my /) にアクセスし、登録をお願い 
します。 


® 参照） 

お客様登録の方法について 

►第3章の r お客様登録のお願い」 

(P.53) 

















パソコンの売却、処分、改造について 


このパソコンを廃棄するには 


本製品は r 資源有効利用促進法」にきづく回収再資 PP 

源化対応製品です。 PCU サイクルマークび銘板 
(パソコン本体の左側面にある型番、製造番号び記 I 」 サイクル 
載されたラベル)に表示されている、または PCU 
サイクルマークのシールび貼り付け5れている弊 
社數品は、薛社び責任を持って回収、再資源化い 
たします。希少資源の再利用のため、不要になっ 
たパソコンの U サイクルにご協力 < ださい。 

当該製品をご家庭か6排出する場合 

薛社規約にきづく回収•再資源化にご協力いただける場合は、 
別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。 
詳細については次のサイトや窓□を確認してください。 

廃棄時の詳細について 

NEC パーソナル商品総合情報サイト 

n 吕 1 ware . com 」 （ URL : h け p://l 21 ware . com / support / 

recyclesel /) 

廃棄についてのお巧い合わせ 

NEC ヴポート窓 111(121 コンタクトセンター) 

@ 01 吕 0- 白 77-1 吕 1 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

携帯電話や PHS 、 ちしくは IP 電話など、フリーコールをご利 
用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。 

Q3 -已 67Q-6QQQ (ま京)(通をはお負担になります） 

NEC ヴポート窓 0(1 21 コンタクトセンター)の詳しい情報は添付 
の『トラブルの予防と解ま』をご覧ください。 

また、最新の情報につい口ま、 htt|3://l 21 ware.eom/l 21 cc/ を 
ご覧ください。 

当該製品び事業ちか6排出をれる場合(産 
業廃棄物として廃棄をれる場合） 

当社は資源有効利用促進法に基づを、当社の回収 • リサイクル 
システムにしたびって積極的に資源の有効利用につとめてい 
ます。廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介 
している窓□にお問い合わせください。 

U 円し： http :// www . nec . co . jp / eco / ja / business / recycle / it / 
《本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変 
更することびあります。 







パソコンの売却、処分、改造について 


A - ドディスク、メモリーカード上のデー 
夕消去に関するごを意 

お客様が廃棄•譲渡などをおこなラ際、 J \- ドディスクおよ 
びメモリーカード上の重要なデータの流出トラブルを回避す 
るために、記録された全データをお客様の責任において完を 
に消去ずることび非常に重要でず。データを消去ずるために 
は、専用ソフトウエアまたはサービス（ともに有償）を利用ず 
るか、 j \- ドディスク上のデータを金おや強磁気により物理 
的•磁気的に破壊(メモリーカードの場合は、金おによる物理 
的破壊のみ）して、読めなくずることを推奨しまず。 

このパソコンでは、再セットアッフディスクを作成して、八一 
ドディスクのデータ消去びでさます。 

「データやファイルの消去」、「八 ー ドディスクの初期化 
(フ ォー マッ ト)」、「メモリーカードの初期化 （フ ォー マッ 
卜)」、 r パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、 
記録されたデータの管理情報び変更されるために Windows 
でデータを探ずことはでさなくなりまずび、八ードディスク 
やメモリーカードに磁気のに記録された内容び完全に消える 
わけではありません。 

このため、データ回復用の特殊なソフトウエアを利用すると、 
八ードディスクやメモリーカードか5消去されたはずのデー 
夕を読み取ることび可能な場合びあり、悪意のある人によつ 
て予期しない用途に利用されるおそれびあります。 


本内容は r パソコンの廃棄•譲渡時 
の A — ドディスク上のデータ消去 
に関するご注意」の趣旨に添った巧 
容で記載しています。 i 羊細は！; TF の 
ホームページをご覧ください。 
http :// itJeita . orJp / perinfo / 
release /02041 l.html 

@参照） 

再セットアップディスクによる八一 
ドディスクの消まについて 
► 『トラブルの予防と解測第4章の 
r 再セットアップディスクを使っ 
て再セットアップする」 - r 八ード 
ディスクのデータ消ま」 

(Cua 

八ードディスクやメモリーカード 
上のソフトウェア (0 S 、 アプリケー 
シヨンソフトなど）を削除すること 
なく譲渡すると、ソフトウェアライ 
センス使用許諾契約に抵触する場含 
があります。十分な確認をおこなっ 
て < ださい。 


パソコンの改造はおこなわない 


添付されているマニュアルに記載されている LU かの方法で、 
このパソコンを改造•修理しないでください。記載されている 
LU がの方法で改造•修理された製品は、当社の保証や保守ヴー 
ビスの対象かになることびあります。 











仕様一覧 


lj ± 様一質 


本が仕様一覧 


VALUESTAR G シ U — ズの本体仕様一覧については、添付の 『VALUESTAR G シ U — ズ 
をご購入いただいたお客様へ』の r 仕様一覧」をご覧ください。 


•VL750/AS 、 VL3 己 0/AS 、 VL150/AS 


型名 

VL 750 /AS 

VL 3 己 0 /AS 

VL 150 /AS 

型番 

PC - VL 7 己 0 AS 

PC - VL 3 已 0 AS 

PC - VL 1 己 0 AS 

インストール OS •ヴポート 0 S 

Windows '® 7 Home Premium 64ビット正規版※！※2 

CPU 


インテルを Core ™ i 7-860 プ〇 
セッヴー 

インテル® Core ™ 旧-6己0フ〇 
セツサー 

インテル® Core ™ 13-530 フ〇 
セツサー 


動作周波数 

2.80 GHz (インテル®夕ーボ- 
ブー ス 卜•テクノ □ジーに対応： 
最大 3.4 已 GHz ) 

3.20 GHz (インテル®夕ーボ- 
ブー ス 卜•テクノ □ ジーにが広： 
最大 3.46 GHz ) 

2.93 GHz 

コア数/スレッド巧 

4コア/ 8スレツド（インテル间 

A イ A ‘ースレッディング•テク 
ノ □ジーに対応） 

2コア/4スレッド(インテル®ハイパースレッデイング•テクノ 
□ジーに対応） 

キャッシュメモリ 

8 M 日 (3 次キャッシュ） 

4 MB (3 次キャッシュ） 

パスク□ック 

メモリパス 

1333 MHz 

チッフセット 

インテル' 6 H 5 己 Express チッフセット 

メインメモ U 

※フ 

標準容量/最大容量 

8 G 己 ( DDR 3 SDRAM/DIMM 

2白 BX 4、 PC 3-10600 巧 
応、デュアルチャネル巧応)/ 

1己 G 己※日※] 3 

4 GB ( DDR 3 SDRAM/DIMM 2 G 己 X 2、 PC 3-1 0600対応、 
デュアルチャネル対応）※11 /8 GB 》12 

ス□ット数 

DIMM ス□ット X 4 [空き： 0] 

DIMM ス□ット X 2 [空き： □] 

表を機能 

標準ディスプレイ[型番](詳細は別表 ( P . 1 20) 

をご覧ください） 

23型ワイド 

(スーパーシャインビユー EX 液晶 ） (Full HD ) [ F 23 W 1 ACW )] 

19型ワイド（スーパーシャイン 
ビユー EX 液晶） [ F 19 W 1 A ( S )] 


表示寸法(アクテイプ表示エリア） 

曰] OOAOx 己 87( H)nnm 

408 ( W ) X 2 己已 （ H)mm 

画素ピッチ 

0.266 mm 

0.284 mm 

LCD ドット巧けの割合※] 4 

0.000己0%な下 

0.00018% む下 

表を色 
(解像度） 

標準デイスフレイ 

最大約1巨7呪色※]日 （1920 X 108 □ドット， 1280 X 1024 
ドット※17、1024 X 7 已8ドット※17、80 0 X 日00ドット 
《17) 

最大約1已70万を《16 ( 1440 

X 白00ドット、1024 X 768 
ドット※17、80 0 X 巨00ドッ 
卜※ 17) 

本機のヴポー 
卜する表示 
モード※18 

デジタルディ 
スプレイ 

最大1677万色 （1920 X 1 080ドット、1 680 X 1050ドット、1 600 X 1200ドット、144 0 X 
900ドット、1280 X 1024ドット、1024 X 768 ドット、800が〇〇ドット） 

HDMI 接続時 

最大1677万色 ( 1 920 X 1 080 
ドット、1280 X 1024ドット、 
1280 X 720卜•ット、1024 X 

7曰8ドット、800 X 600ドット、 
720 X 4日0ドット)、 

巧応映像ち式：1080 P / 1080レ 
720 P /4 S 0 P 


グラフィックアクセラレータ 

NVIDIA ® GeForce ® GT 220 

インテル a HD グラフィックスに PU に内蔵） 

グラフィックスメモリ※]日 

最大40日已 M 己※10 

最大 1696 MB ※已 

ドライブ 

A - ドディスクドライブ※20 

約 1 T 己 (Serial ATA 、 高速7200回窗/分） 

系勺己00 GB(Senal ATA 、 高速 
7200回乾/分） 

BD / DVD / CD ドライブ(詳細は別表 ( P .1 1日)を 
ご覧ください） 

ブルーレイディスクドライブ 
( DVD スーパーマルチドライブ 
機能付き)※21 

DVD スーパーマルチドライブ [ DVD - R/+R 2層書込み] 

サウンド機能 
※己3 

スピーカ 

添付の巧晶ディスフレイに内蔵(ステレオ (2 W +2 W )) 

添付の液晶ディスプレイに巧蔵 
(ステレオ （1 W +1 W )) 

音源/サラウンド機能 

インテル' さ' High Definition Audio 準拠(最大1日 2 kHz /24 ビット※ 22) 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 2 巨2控載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE - T /1 00己 ASE - TX /1 0 BASE-T 対応 

拡張ス□ツト 

PCI Express xl 6ス日ット 
&24(□-プ□ファイル ） X 1 
[空を：□]、 

PCI Express xl ス□ット （□— 
プ□ファイル ） X 1 [空を:0]、 

PCI ス□ット（□-プ□ファイ 
ル） X 2 控き:2] 

PCI Express xl 6 ス□ット※24(□-フ□ファイル） x 1[空き： 1] 
PCI Express xl ス□ット（□-プ□ファイル） x 1[空き：1 ] 

PCU □ット（□-プ□ファイル ） X 2 控き:2] 

ベイ 

己型ベイ：1ス□ット （ BD / DVD / CD ドライブで占ち済）[空き:0]、 

内蔵3.已型ベイ：1ス□ット ( M - ドディスクドライブで占有済）[空を: 0] 

入力装置 

キーボード 

PS /2 小型キーボード （1 □日キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイチヨイスボタ 
ン、 ECO ボタン、ズームボタン付き） 

7ウス 

US 日レーザーマウス(横スク□-ル機能付き※2己） 





















































仕様一覧 


型名 

VL 750 /AS 

VL 3 已 O/AS 1 VL 150 /AS 

外部インター 
フェイス 

US 己※27 

USB 3.0 X 2&2 己 、 USB 2.0 X 8 

USB 己. 0 X 8 

ディスプレイ 

□ Vl - I に白ピン、 HDCP 対応 
《28) X 1《2日※30、 HDMI 出 
力端子 XI ※巧 

□ Vl - D (24 ピン、 HDCP 対応※己 8) X 1《2 白 

PS /2 

ミニ DIN 6 ピン X 1《31 

LAN 

RJ 4 己 X ] 

サウンド関連 

マイク入力※33 

ステレオミニジャック XI [マイク入カインピーダンス己 4 kQ 、 入カレベル100 mVrms (マイク 
ブースト有効時は目 mVrms )、 バイアス電圧2.已 V ] 

ヘッドフォン出力 

ライン出力と共用 [へッ ドフォン出カインピーダンス1日〜1000(推契 32 n )《34] 

ライン入力 

ステレオミニジャック X 1(入カインピーダンス 64 kQ . 入カレベル IVrms ) 

ライン出力 

ステレオミニジャック XI &32(出カインピーダンス 22 kn 、 出カレベル IVrms ) 

力ード 
ス□ット 

メモ U - カード 

7 メディア巧応力ードス□ット x ]《3 已 [ SD メモ U _ 力ード ( SDHC メモ U — 力ード、 SDXC メモ U — 
力ード）※3巨、メモリースティック（メモ U - スティック PRO 、 メモリースティック PR 0- H 日デュ 
才）※3ス xD - ピクチャーカード※38、スマートメディア※3日、コンパクトフラッシュ、マルチメディ 
アカード※40、マイク□ドライプ※ 41] 

巧お寸法 

本体(实起部除く） 

98 CW ) X 401 ( D ) x 343( H ) mm 《42 

220 ( W ) X 401 ( D ) x 343( H ) mm (スタビライザ設置時） 

標準添付ディスプレイの寸まは、別表 ( P .120) をご覧ください。 

キーボード 

3白巨 ( VV ) xl 72( D ) x 33( H)mm 

質量 

本体 

約日. 4 k 呂 1約8.日 k 巨 

キーボード/マウス 

約800有/約100有 

電源 

AC 100 V ±10%. 已 □/ 巨 OHz 

消費電力 1標準/最大/ス IJ -プ状態時 

約己 2 W /約 258 W /約 4 W 

約 38 W /約181 W /約 4 W 

約 36 W /約1 79 W /約 4 W 

省エネまに基づくエネルギー消費効率※43 

e 区分0.000己〇※44 

偃分0.00071※斗斗 

f 区分0.00075 ( AAA ) 

電波障害巧策 

VCCI Class 巳 

温湿度条件 

10〜35で、20〜800/〇(ただし結露しないこと） 

主なソフトウェア 

Microsoft ® Office Personal 2007&4已 

主な添付品 

マニュアル、電源コード 


上記の巧容は本体の八ードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アブ U ケーシヨンによっては、上記の八ードウェアの機能をサポートしていない場 

合があ0ます。 

《 1:日本語版です。添付のソフトウェアは、インス!''ールされている 0 S でのみご利用になれます。別売の 0 S をインストールおよびご利用になることはで 
さません。 

《 吕：ネットワークでドメインに参加する機能はあ0ません。 

《 3:増設メモ IJ は、 PC - AC - ME 04 白 C (4 G 曰、 PC 3-10600)、 PC - A 巳- MEO 已1 C (吕 GB 、 P 巳 3-1 0日0 0) を推奨します。 

《 4:他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を巧証するものではありません。他メーカ聲品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行っ 
てくださるよラお願いいたします。 

《 己：グラフ ィッ クスメモリは、メインメモリを巧用します。 

《 6:実際に 0 S が使用可能な領域は一部制限されます。 

《 7: メインメモリの一部をグラフ ィッ クスメモリとして使用します。 

《 8:グラフ ィッ クスメモリは、専巧グラフ ィッ クスメモリとメインメモリの一部の両方を巧用します。 

《 日：最大メモ U 容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り列して、別売の増設メモリ （4 GB ) を4枚実萬する必要があります。 

《10:グラフィックボード上に1024 MB 搭載。 

《11:メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、みないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネ 
ル動作となりまず。 

《1吕：最大メモ U 容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り列して、別売の増設メモリ （4 GB ) を吕枚実留する必要があります。 

《13: 4つのメモリス□ットにメモリ3枚を搭載ずるメモリ構成はサポートしておりません。 

《14:に013406-吕の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

《1已：本機で善作権保護されたコンテンツを再をし、 HDMI 出力端子に接続した機器に表示ずる場合、接続ずる機器は HDCP 規格に対応している必要があり 
ます。 HDCP 規格に非対応の機器を接続した場 S ま、コンテンツの再生または表示ができません。 HDMI の CEC(Consumer Electronics Control ) に 
は対応しておりません。 HDM けーブルは長さ1.已 mlU 下を推奨しまず。ご掩巧の環境によっては、リフレッシュレートを巨 OHz (プ□グレッシブ)に変 
更ずるか、解橡度をほくしないと、描画性能が上が百ない場合があります。すべての HDM 慨樹こ対応した列部ディスプレイや TV での動作確認はして 
おりません。 HDMI 規格に対応した列部ディスプレイや TV によっては正しく表示されない場合があります。 

《16:本体添付ディスプレイのフレームレートコント□ールによ0実現。 

《17:最高解像度凹列の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を巧つために画面の左ちまたは上下左ちが黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大 
して表示しているため交:字などの線がぼやけて表示される場合がありまず。 

《18:グラフィックアクセラレータのサポートする表示モードです。実際に表示でさるモードは接続するディスプレイにより異なります。なお、1日 20 X 
10扫〇ドットと1日吕 0 X 10 已〇ドットと144 0 X 目00ドットの解像度については NE 巳製ワイドディスプレイでのみ動作検証を行っております。 

《1日：パソコンの動作状況により、巧用巧能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量がを化します。また本機の A — ドウェア構成、ソフトウェア構成、 
BIOS およびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載ずるメインメモリの容量によって利用 
可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、 0 S 上で一時的に使用ずる共有メモリやシステム 
メモリを含んだ最大の容量を意味します。 

《吕0: 1 GB を10憶パイト、 1 TB を1兆パイトで計算した場合の数値です。 

※吕1:ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があった0、 CPU 負荷などの A — ドウェア資 
源の関巧で音がとざれたり映像がコマ落ちする場合がありまず。 

《吕吕：量子化ビットやサンプ IJ ングレートは、 0 S や使用するアブ IJ ケーシヨンなどのソフトウェアによって異な0ます。 

《吕3:キャブチャソフトなどを使用して、本機で再生中の音帛を録音することはでさません。 

《吕4:巧け防止□ック機構付さ。 

《吕已：使巧するソフトウェアによって動作が異なったり、保用でさないことがあります。 

《吕6:接続した USB 3.0対応機器の転送速度は最大と己 Gbps (理論値)になります。また、接続した US 日吕 .0 対応機器の転送速度は最大480 Mbps (理論値） 
となります。 






































仕様一覧 


《27 : USB ポートの電源供給能力は 、 USB 3.0の場合、1ポートあたりの動作時が最大日00 mA、USB 2.0の場合、1ポートあたりの動作時び最大已〇 0 mA 、 
スリープ時は敦十 mA 程度でず。これむ上の電流を消費するパスバワードの USB 機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでく 
ださい。 

《吕8: HD 巳 P とは" High-bandwidth Digital Content Protection " の略称で、 DVI を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とす 
る善作権保護用システムのことをいいます。 HDCP の規樹ま 、 Digital Content Protection . LLC という団体によって、策定•管理されています。本製 
品の DVI は、 HDCP 巧術を巧いてコピープ□テクトされているパーソナルコンピュータか日のデジタルコンテンツを表示ずることがでをまず。ただし、 
HDCP の規格変更などが行われた場合、本製品が巧障していなくてを、 DVI の映像が表示されないことがあります。 

《吕日：本機の DVI 端子は添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。 

《30: 1/0プレート部に搭載されている DVI - D コネクタはご利巧できません。 

《31:本機の PS / 吕端テは添付のキーボードのみ動作確認を行っております。 

《32:ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。 

《33:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推駕します。 

《34:周波数特性や、出力電力を f 呆証するちのではありません。 

《3己：すべてのメモ U - 力ード、メモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。 

《36: 「 SD メモリーカード jrSDHC メモリーカード」は善作権な護機能に PRM ) に対応していますが 、 「SDXC メモ U — 力ード」は善作権巧護機能(巳 PRM ) 
に対応していません。 rSDX 巳メモリーカード」の著作権保護機能に PRM ) 対応モジュールは、吕010年8月下旬に鮮社ホームぺージ ( http :// l 21 ware , 
com /) にて提供予定でず。 

rSDIO 力ード」には対庶しておりません。 rmin 旧 D 力ード」、 「 microSD カード J をご巧用の場合には、 SD 力ード変換アダプタをご利用ください。 
microSD カードー min 旧 D カード変換アダプター SD カード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは rmin 旧□力ード」、 
rmicroSD 力ード」の取扱説明書をご覧ください。 

SDH 巳メモリーカード 、 SDXC メモリーカードの高速転送規格 「 UHS - I 」 には対応しておりません 。 「SDXC メモリーカード」の動作確認済み機器に関 
しましては htt | D :// l 2 lware . com / catalo 呂 / taioukild / をご覧ください。 

《37: 「メモリースティックデュオ」をご使用の場合には、「メモリースティックデュオ J アダプターをご利用ください。「メモ iJ — スティックマイク CKM 吕） 
をご使用の場合には、「メモ U - スティックマイク DKMg ) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモ U - スティックマイク □ KM 2) 
一 r メモ U— スティックマイク njcug) デュオサイズアダプター-イメモ U— スティックデュオ J アダプターの 2 サイズ変換には対応しておりません。 
詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモ U - スティックマイク [ DKM 吕)の取巧説明書をご覧ください。本機は4ピットパラレルデータ転送に巧 
応しております。ただし、お巧い①メモリーカードによっては読出し/書込みにかかる時間は異なります。「メモ U - スティック PR 0- HG デュオ」の8 
ピットパラレルデータ転送には対応しておりません。菁作権保護機能(マジックゲート）には対応しておりません。 

《38: xD - ピクチャーカードの善作権保護機能には対応してお0ません。 

《3日： 3.3 V タイプ(または 3 V と表ちされているタイプ)のみ使用でさます。已 V タイプのカードはご使用でさません。 

《40: Kei ね ide - Music 機能 ( UDAC - M 目プロトコル)には対応しておりませんので、善作権保畫機能のある音楽データは取り f 及いできません。 

《41:ほかのメディアと同時に使用することはでさません。 

《42:本機を横置さにしてのご使用はサポートしてお0ません。 

《43:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したちのです。吕〇07年度基準で 
表示しております。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%な上200%末満、 AA は達成率吕〇0%な上日00%末満、 AAA は達成率500%む上を 
でします。 

《44:省エネ法の対象がですが、省エネ法(吕007年度基準)を準用し参考値として表示しています。 

《4己： Microsoft ® Office 2007 Service Pack 2 をインス I -- ル済み。本製品はマニュアルを添付しております。 
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仕様一覧 


使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していなし1場合があります。 

8 cm ディスクはご使用になれません。 

Super Audio C □は、ハイブリッドの CD Layer のみ読出し可能でず。 

Ultra Speed CD - RW ディスクはご巧用になれません。 

DVD - R は、 DVD-R for General Ver . 2.0/吕 . 1に準拠したディスクの書込みに対応しています。 

追記モードで記録された DVD - R (2 層)ディスクの読出しはサポートしておりません。 

DVD - R に層)書込みは、 DVD-R for DL Ver . 3.0に準拠したディスクの書込みに対応していまず。ただし、追記は未対応でず。 

DVD - RW は、 DVD-RW Ver . l .1 /1 .2 に準拠したディスクの書換えに対応していまず。 

DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 (片面 4.7 G 日）に準拠したディスクに对応していまず。また、力ートリッジ式のディスクは巧用でさませんので、力ート 
リッジなし、あるいはディスク取り出し可能な力ートリッジ式でディスクを取り出してご利巧ください。 DVD-RAM Ver . l (片面吕.日 GB ) の読出し/書 
換えはサボートしておりません。 

DVD - RAM 12倍速ディスクの書込みはサポートしてお0ません。 

DVD - RAM 12倍速書込みには、 DVD - RAM 12倍速書込み対応した DVD - RAM ディスクが必要です。 

BD-R Ver . l .1/1.2/1.3 (LTH Type 含む）に準拠したディスクに対応しています。 

BD-RE Ver .2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。力ートリッジタイプのブルーレイディスクには巧応しておりません。 


BD / DVD / CD ドライブ仕様一 



ドライブ※！ 

ブルーレイディスクドライブ ( DVD スー八‘ーマルチ 
ドライブ機能付き）※2 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW 
with DVD + R / RW ) (バッファ アンダーランエラー防 
止機能付さ） [ DVD - R/+R 2層書込み]※己 

読出し 

CD - R 0 M 《3 

最大4□倍速 

最大40倍速 

CD-R 

最大4□倍速 

最大40倍速 

CD-RW 

最大4□倍速 

最大40倍速 

DVD-ROM 

最大1日倍速 

最大1已倍速 

DVD-R 

最大1日倍速 

最大10倍速 

DVD+R 

最大1日倍速 

最大10倍速 

DVD-RW 

最大1□倍速 

最大8倍速 

DVD+RW 

最大10ち速 

最大8倍速 

DVD-RAM ※白 

最大5倍速 

最大1己倍速 

DVD - R に層)※ 6 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD + R に層） 

最大8倍速 

最大8倍速 

BD-ROM 

最大8倍速 

- 

BD-R (1 層）※ 12 

最大8倍速 

- 

BD - R に層）※ 12 

最大8倍速 

- 

BD-RE (1 層） 

最大6倍速 

- 

BD - RE に層） 

最大 S 倍速 

- 

書込み/書換え 

CD-R 

最大4□を速 

最大40倍速 

CD - R \ Am 4 

最大1□を速 

最大10倍速 

DVD - R ※已 

最大1日を速 

最大1己倍速 

DVD+R 

最大1日を速 

最大1己倍速 

DVD - R \/\ m 8 

最大 S 倍速 

最大6倍速 

DVD+RW 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD-RAM ※白 

最大日倍速※10 

最大12倍速※]1 

DVD - R に層)※ 7 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD + R に層） 

最大8倍速 

最大8倍速 

BD-R (1 層）※ 12 

最大6倍速 

- 

BD - R に層）※ 12 

最大 S 倍速 

- 

BD-RE (1 層)※13 

最大2倍速 

- 

BD - RE に層）※13 

最大2倍速 

- 


1234已6789 0123 
※※※※※《※ 


仕様 I 覧 I 
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仕様一覧 


ディスプレイ仕様一覧 


ディスフレイ型番 

F 23 W 1 A ( W ) 

F 19 W 1 A ( S ) 

画面サイズ 

己3型ワイド(スーパーシャインビユ ー EX 液晶 ） （Full 
HD ) 

1日型ワイド(スーパーシャインビユ ー EX 液晶） 

添付機種型き 

PC - VL 7 己 OAS 

PC - VL 3 己 OAS 

PC - VL 150 AS 

表を寸法(アクティブ表示エ1」ア） 

已10 ( W ) x 287( H)mm 

408 ( VV)x 己已 5( H)mnn 

画素ピッチ 

0.266 mm 

0.284 mm 

表示色 

最大約1670万色 

最大約1巨7□万色 

表を解像度 

デジタル ( DVI - D ) 接続時および 
アナ□グ ( D - Sub ) 接続時 

1曰 20 X 1080ドット、1已 80 X 1 05□ドット※1、 
144 0 X 曰00ドット※1、1280 XI 024ドット※1、 
1024 X 7 已8ドット※1、80 0 X 日00ドット※1、 
640 X 480 ドット※1 

144 0 X 日00ドット、1024 X 768 ドット※1、800 
X 600 ドット※1、己 40 X 480 ドット※] 

別売り機器 HDMI 接続時 
(ヴポート可能な解像度） 

1曰 20 X 1080ドット、1已 80 X 1 05□ドット※1、 
144 0 X 曰00ドット※1、1280 XI 024ドット※1、 
1280 X 720 ドット※1、1024 X 7 巨8ドット※1、 
80 0 X 巨00ドツト※1、巨 40 X 480 ドツト※1 
対応映像ち式：1080 p / l 080 i / 720 P / 480 P / 48 Oi 

—※2 

インターフェイス 

DVI - D ( HDCP 巧応※3)、ミニ D - subl 己ピン、ヘッド 
フォン出力 xl 、 ステレオライン入力 XI 、 HDMI 入力 
端テ XI 

□ VI - D ( HDCP 対応※3)、ミニ D - subl 已ピン、ヘッド 
フオン出力 XI 、ステレオライン入力 XI 

消費電力 

約已已 W 

約4己 W 

夕腑寸法 

已4己 ( W ) X 222( D ) X 37 日 ( H)mm 

440 ( W ) x 己 10(0) X 36] ( H)mm 

質量 

約己己 kg 

約4.日 kg 

LCD ドット抜けの割合※4 

□.00020% な下 

0.00018% な下 

備考 

ステレオスピーカに W + 2 W ) 

ステレオスピーカ （1 W +1 W ) 


《 1:最高解像度しソ外のお像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左ちまたは上下左ちが黒表示となる場合びあります。擬似的に画素を拡大 

して表示しているため交:字などの線がぼやけて表示される場合があります。 

《 吕：接続でさません。 

《 3: HDCP とは" High-bandwidth Digital Content Protection " の略称で、 DVI を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とす 
る豊作権保護用システムのことをいいます。 HDCP の規格は 、 Digital Content Protection , LLC という団体によって、策定•管理されています。本製 
品の DVI は、 HDCP 技術を巧いてコピープ□テクトされているパーソナルコンピユータか日のデジタルコンテンツを表示することができます。ただし、 
HDCP の規格変更などが巧われた場合、本聲品が故障していなくてち、 DVI の映像が表示されないことがありまず。 

《 4:に013406 -2 の基準にしたびつて、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 
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仕様一覧 


LAN 仕様一覧 


項目 

規格 

準拠規格 

ISO 8802-3、 IEEE 802.3、 IEEE 802.3 u 、 IEEE 802.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

1000己 ASE-T 使用時：1000 Mbps 

100己 ASE-TX 使用時：1 OOMbps 

10己 ASE-T 使用時：1 0 Mbps 

伝送路 

1000 BASE - T 使用時: UTP カテゴ U 已 eULh 

10□己 ASE - TX 使用時: UTP カテゴ U 已 

1 0 BASE - T 使用時: UTP カテゴリ3または已 

信号伝送方式 

ベースバンド伝送方式 

メディアアクセス制御方式 

CSMA/CD 方式 

ステーシヨン台数 

最大1，024台/ネットワーク 

ステーシヨン間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

1000己 ASE - T :最大約吕〇 Om / ステーシヨン臣3 

100己 ASE - TX :最大約吕 OOm / ステーシヨン間 

10 BASE - T : 最大約已〇 Om / ステーシヨン間 
最大1 OOm / セグメント 


《 U ピータの台数など、条件によって異なります。 


仕様 I 覧 I 
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索引 


^索引) 


数字 


121 ware.com - 113、114 

121 コンタクトセンター - 4、111 

7 メディア対応力ードス□ット - 7 已 



A 

ADSL - 42 

B 

BIGL0BE - 44 

C 

CATV - 42、47 

CPRM - 80 

CyberSupport for NEC - 己 9 

□ 

DVD/CD - 78 

E 

EC 日ボタン - 68 

F 

FTTH - 42 

H 

HDMI -104 

L 

LAN - 45 

〇 

Outlook 2007- 48 

P 

PCI ボード-目日 

PCI Express ボード-目日 


W 


Windows Update - 

- 52 

かな 

つ 

_ A 


お 

アフターケア-111 

ウイルス対策 - 已1 

才ーディオケーブル - 11 

お客様登録 - 己 3 

お手入れ - 1日8 

音量の調節- 70 

か 

各部の名称- ii 

型!！- 2 

画面の明るさの調節 - 72 

キーボード-目 

休止状態-目6 

クリック- 22 

検索番号- Vi 、 6日 

さ 

再セットアップ- 37 

再セットアップディスク - 37 

省電力機能 - 目目 

ズーム ボタン - 74 

スタビライヴ- 7 

ス U —プ状態 - 目6 

製造番号 - 2 

セキュ U ティ対策 - 己2 

セットアップ- 22 

ソフト&サポートナビゲーター - 己8 

た 

ダイヤルアップ接続- 42 

データ移行 - 38 

デュアルチヤネル - 96 















































索引 


電源コード- 11、19 

電源スイッチ- 24、己3 

電源の入れち-己2 

電源の切0方-己4 

電源プラン-己8 

電源ランプ- 24、己7 

電モメール- 48 

添付品- 3 

は 

ノ V イブ U ッドス U - プ-日日 

パスワード- 31 

パソコンのいろは3-日1 

パソら<設定- 73 

バックアップ- 37 

番号検索- Vi、 已〇 

ビデオ信号ケーブル-11 

ファイアウォール機能-已2 

ブルーレイディスク- 78 

プ□バイダ- 44 

な証書- 2 

ま 

マウス-10 

メモリ- 9已 

メモ U - 力ード- 7已 

文字サイズ- 73 

や 

ユ—ヴ—名- 24 

6 

ルータ- 44、4日 

わ 

ワンタッチスタートボタン-日日 
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MEMO 


-マ字変換表 


し、 さしち に ひみ 

■ h 融团 D 田圓 

ラ < ず つめ ふむ 

えけ せて ねへ め 

おこ そとの ほち 



ざ だ ば ぱ 


じ ぢ び ぴ 

ずづぶぷ 

ぜでべぺ 

ぞどぼぽ 


ぁ、い、やなどのルさい文きだけを入力するとをは、直前にキーボードの【1_】か【 X 】を巧す。 

例：ち一 LA 、 ゆ一 LYU 
きや、きゆ、しやなどは、間に 【 Y 】 を巧す。 

例：さや一 KYA 、 さゆ一 KYU (しや、しゆ、しよは、間に 【 H 】 を巧しても入力できます） 
r デイ」は 「 DHu となつ。 r デ」と「イ」に分けて、 「 DE 」、 「1_1」となつ方法もある。また、ルさい r つ」は、 
次の文字を繰り返して巧つ。 

例：きっかけ一 KIKKAKE 


I 入力する文宇を切り換える 

【半角/全角】を巧す。 

日本語を入力でさる状態と半角英数字を入力でさる状態が切り換わります。 


状態はここで確認でをます。 

曰本語入力 半ち英数字入力 





A 般 y 



※お使いのモデルにより画面表示び異なる場合が 
ありまず。 


I 読み方のわか5ない文宇を入力する 

言語バーの屏^をクリックし、まおされた画面で手書さ入力をする。 


夕 IME パッド-手含き 



固 

■1:口こマゥスででぞを苗いて； ' 


A ウゥス 

阻 j 
函 
が 

だみ、 


さ:えぇ巾 

_ J 


字寵容定 
空賣案寄 
室窮宛害 
突寝寇宋 


Li2a 」 

CM3 

凰日 


曰曰のの 


※お使いのモデルにより画面表示び異なる場合が 
あります。 
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